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ПОЛОЖЕНЫ. 


1)  У  горячечныхъ  больныхъ  холодныя  ванны,  въ  случаяхъ  невоз- 
можности ихъ  примѣненія,  могутъ  быть  замѣняемы  холодными 
клизмами. 

2)  Больнымъ  съ  аневризмами  и  съ  атероматознымъ  перерожде- 
ніемъ  сосудовъ  не  слѣдуетъ  ставить  холодныхъ  клизмъ,  такъ 
какъ  онѣ  значительно  повышаютъ  кровяное  давленіе. 

3)  Слѣдовало-бы  увеличить  срокъ  обязательной  службы  для  вой- 
сковыхъ  Фельдшеровъ. 

4)  Положеніе  нисшаго  медицинскаго  персонала  ненормально  и 
требуетъ  коренной  реформы. 

5)  Значительное  число  заболѣвающихъ  и  исключаемыхъ  въ  неспо- 
собные русской  арміи  зависитъ,  между  прочимъ,  какъ  отъ  не- 
достаточно тщательнаго  осмотра  новобранцевъ  въ  присут- 
ствіяхъ  по  воинской  повинности,  такъ  и  отъ  чрезвычайнаго  раз- 
нообразия климатическпхъ  условій  нашего  отечества. 

6)  Большинство  увольняемыхъ  въ  неспособные  на  годъ,  для  по- 
правленія  здоровья,  на  родину  (по  II  ст.)  слѣдовало  бы  направ- 
лять въ  особо  устроенный  санитарныя  станціи,  который  должны 
находиться  подъ  постояннымъ  врачебнымъ  надзоромъ. 


МАТЕРІАЛЫ  КЪ  УЧЕІІІЮ  О  ХОЛОДНЫХЪ  КІИЗМАХЪ. 


Холодный  клизмы,  среди  гидропатическихъ  средствъ,  иміь- 
ющихъ  ціълъю  понизить  температуру,  употреблялись  весьма  не- 
многими, а  между  тѣмъ,  онѣ  имѣютъ  свои  выгодный  стороны. 
Уже  не  говоря  о  томъ,  что  при  нихъ,  стремясь  понизить  тем- 
пературу, очищаютъ  и  кишечникъ,  а  это  всегда  необходимо  у 
лихорадочныхъ  больныхъ,  но  и  самимъ  больнымъ  онѣ  менѣе 
непріятны  и  даже  тягостны,  какъ  ванны  и  особенно  холодныя 
обертыванія;  да  и  приспособленія,  необходимые  для  употреб- 
ленія  холодныхъ  клизмъ  гораздо  легче  добыть  людямъ  бѣднымъ, 
которымъ  нѣтъ  иногда  никакой  возможности  устроить  у  себя 
ванну. 

Первымъ,  на  сколько  мнѣ  удалось  прослѣдить  въ  литерату- 
рѣ,  употреблявшимъ  холодныя  клизмы,  или  по  крайней  мѣрѣ 
описавшимъ  результаты,  полученные  при  ихъ  употреблены, 
былъ  проФессоръ  Фольцъ  онъ  произвелъ  рядъ  опытовъ  надъ 
самимъ  собой  и  нашелъ,  что  одна  литровая  клизма  въ  5°  Ц., 
черезъ  55  минутъ  понизила  температуру  подъ  мышкою  на 
0,62°,  пульсъ  при  этомъ  упалъ  съ  70  на  60  ударовъ  въ  минуту; 
литровая  клизма  въ  10°  Ц.  понизила  температуру,  черезъ  45 
минутъ,  на  0,52°  Ц.;  14-градусная  клизма  понизила  темпе- 
ратуру подъ  языкомъ  на  0,35°  Ц.  и  20-градусная  клизма 
понизила  температуру  подъ  мышкою  на  0,25°  Ц.  Изъ  этого 
онъ  дѣлаетъ  выводъ,  что  пониженіе  температуры  тѣла  обрат- 
но пропорціонально  температурѣ  клизмы  2).  Послѣ  такихъ 


')  «Би  Іаѵешепі  Ггоісі,  зоп  асііеп  рііузіоіо^ідие  еі  зоп  етріоіе  іпёгареиіідие 
(іапз  ІаПёѵге  (урЬо'Ме  > .  Ьуоп  Мёйісаіе  1875  №№,  1,  2  и  4-й. 

')  т.  е.,  вначитъ,  чѣмъ  холодеѣе  клизма,  тѣмъ  сильнѣе  оаа  понижаѳтъ 
температуру  тѣла. 
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предварительныхъ  опытовъ,  исключительно  надъ  самимъ  со- 
бою, онъ,  довольный  полученными  результатами,  употреблялъ 
холодный  клизмы  при  леченіи  27  случаевъ  брюшнаго  тифя,* 
изъ  которыхъ  один],  окончился  смертельно.  Ставилъ  онъ  клиз- 
мы въ  10°  и  въ  15°  Ц.  черезъ  каждые  три  часа,  но  употреблялъ, 
вмѣстѣ  съ  тѣмъ,и  ванны  въ  20°  Ц.  и  разныя  Фармакологическія 
средства.  Описывая  очень  кратко  каждый  случай  въ  отдель- 
ности, онънигдѣ  не  приводитъ  какихъ  бы  то  ни  было  данныхъ, 
по  которымъ  можно  было  бы  судить  о  достигнутыхъ  посред- 
ствомъ  однѣхъ  клизмъ  размѣровъ  пониженія  температуры  у 
тифозныхъ  больныхъ-  но  онъ  упоминаетъ,  что  въ  3-хъ  случа- 
яхъ  кишечныхъ  кроветеченій  онъ  былъ  принужденъ  прекратить 
употребленіе  ваннъ  и  ограничиться  однѣми  клизмами,  причемъ 
получились  вполнѣ  удовлетворительные  результаты,  такъ  какъ 
больные  выздоровѣли. 

ИроФессоръ  Либермейстеръ  *)  посвятилъ  хододнымъ  клиз- 
мамъ  всего  четыре  строчки,  въ  которыхъ  говорйтъ,  что  имъ 
былъ  сдѣланъ  одинъ  опытъ  надъ  здоровымъ  и  полученные  ре- 
зультаты онъ  находитъ  такими  же,  какъ  и  получающіеся  при 
употребленіи  холоднаго  питья. 

Д-ръ  Просперъ  Войе  2)  примвнялъ  холодныя  клизмы  въ 
9  случаяхъ  брюшнаго  тифэ,  получилъ  при  нихъ  7  выздоровле- 
ній  и  2  смертельныхъ  исхода.  Употреблялъ  около  3-хъ  клизмъ 
въ  день,  по  200  граммъ  каждая,  въ  10°  или  15°  Ц.;  послѣ  нихъ 
пульсъ  становился  медленнѣе,  температура  понижалась;  на 
основаніи  своихъ  наблюденій,  заключаетъ,  что  холодныя  клиз- 
мы выгоднѣе  холодныхъ  ваннъ,  онѣ  менѣе  опасны  и  такъ  же 
дѣйствительны. 

ПроФессоръ  Брандъ  3)  произвелъ  при  помощи  д-ра  Стен- 
тіуса  три  наблюденія  надъ  дѣйствіемъ  кдизмъ  въ  10°  Ц.  при 
брюшномъ  тифѢ  и  нашелъ,  что  черезъ  полчаса  температура 
подъ  мышкою  понизилась  на  0,2°— 0,5°.  Онъ  признаетъ  такой 
результата  ничтожнымъ  и,  выходя  изъ  того  положенія,  что 


<)  НапсІЬисЬ  <1ег  РаШоІодіе  ипсі  ТЬегаріе  Дез  РіеЪегз.  Ьеіргіе-  1875,  стр.  124. 

')  сШіШе  сотрагѳе  сіи  Ъаіп  Ггоій  еі  сіи  Іаѵетепі  Ггоій  (іапз  1ѳ  Ігаііѳ- 
теиі  сіе  1а  Шѵге  ІурЪоі<іе>.  ТЬёзе  <1е  Рагіз.  №  234.  Цитировано  но  рефе- 
рату, помѣщенному  въ  «Іоигиаі  йв  іЬегареи^ие»,  1876,  стр.  58. 

')  Біе  тззегЪеЬапсіІипе  <Іег  Іурпозеп  РіеЬег.  2  АиП.  1877,  стр.  90  и 
сдѣд. 
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болному  кишечнику  необходимъ  покой,  а  холодная  клизма,  на- 
противъ  того,  вызываетъ  рёФлекторныя  движенія,  которыя, 
какъ  можно  предполагать,  угрожаютъ  перфораціей  или  крово- 
теченіемъ,  предпочитаетъ  не  употреблять  вовсе  холодныхъ 
клизмъ  при  брюшномъ  тифѢ,хотя  и  приводитъ  тутъ  же  выше- 
помѣщенныя  наблюденія  профессора  Фольца,  которыя  должны 
были  бы  совершенно  разсѣять  его  опасенія. 

Г-жа  Шлыкова  *),  примѣняя  клизмы  въ  10°  Ц.,  нашла,  что 
черезъ  полчаса  температура  подъ  мышкою  была  ниже  пер- 
воначальной на  0,2°. 

Волѣе  обстоятельную  разработку  этого  вопроса  находимъ  у 
д-ра  Лапина  2),  который  произвелъ  50  наблюденій  надъ  дѣй- 
ствіемъ  клизмъ  въ  10°  и  5°  Ц.,  какъ  у  здоровыхъ,  такъ  и  у  ли- 
хорадившихъ  и  нелихорадившихъ  больныхъ.  Онъ  не  только 
подробно  описалъ  обстановку  своихъ  опытовъ,  но  и  приложилъ 
таблицы  своихъ  наблюденій.  Онъ  нашелъ,  что  холодныя  клиз- 
мы понижаютъ  температуру  подъ  мышкою  и  въ  прямой  кйшкѣ 
и  уменьшаютъ  частоту  пульса  и  дыханія.  Въ  среднихъ  выво- 
дахъ  онъ  получилъ  громадное  пониженіе  температуры  у  лихо- 
радившихъ  больныхъ  (при  клизмѣ  въ  5°  Ц.  температура  пони- 
зилась іп  гесіо  на  5,05°),  менѣе  значительное  понйженіе  тем- 
пературы у  здоровыхъ  людей  (послѣ  клизмы  въ  5е  Ц.  іп  гесіо 
температура  была  ниже  первоначальной  на  2,6°)  и  наимень- 
шій  результатъ  получился  у  нелихорадившихъ  больныхъ,  у  ко- 
торыхъ  послѣ  5°  клизмы  въ  прямой  кигпкѣ  температура  пони- 
зилась на  1,6°.  Онъ  находитъ  выгоду  употребленія  холодныхъ 
клизмъ,  въ  качествѣ  средства ,  содѣйствующаго  болѣе  энергиче- 
скимъ  жаропонижающимъ,какъ  по  простотѣ  техники,  такъ  и  въ 
томъ,  что,  рядомъ  съ  пониженіемъ  температуры, холодныя  клиз- 
мы устраняютъ  застои  кала,  содѣйствуютъ  выведенію  газовъ, 
чѣмъ  даютъ  большую  свободу  движенія  грудобрюшной  прегра- 
ды, и  устраняютъ  источникъ  для  самоотравленія, которое  должно 
происходить  при  каждой  задержкѣ  кала,  и,  иаконецъ,вътомъ, 


4)  « ИеЬег  сііе  Іосаіе  ЧУігкип§  іѳг  Каііе».  Оеиізсііез  АгсЬіѵ  Шг  кііпізсііе 
Месіісіп.  1876,  стр.  516. 

*)  «Къ  ученію  о  холодпыхъ  клистирахъ».  Воеппо-Медицинскій  Журвалъ 
мартъ  1879,  стр.  371  и  слѣд. 
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что  онѣ  могутъ  уменьшать  притокъ  крови  къ  сосѣднимъ  съ 
кишкой  органамъ. 

Д-ръ  Вильгельмъ  Винтернитцъ  *)  самъ  не  производил*  на- 
блюденій  надъ  дѣйствіемъ  холодныхъ  клизмъ  и  присоединяет- 
ся къ  воззрѣніямъ  Вранда,  находя,  что  при  тяжелыхъ  пораже- 
ніяхъ  кишечника  употребленіе  этого  средства  требуетъ  нѣко- 
торой  осторожности  вслѣдствіе  скораго  возбужденія  перисталь- 
тическихъ  движеній;  но  какъ  отъ  вспомогательнаго  средства 
при  очень  упорныхъ  повышеніяхъ  температуры  онъ  призна- 
етъ,что  отъ  него  всегда  можно  ожидать  пользы.  Въ  его  же  мо- 
нографіи  о  гидротераніи  2),  приводя  уже  только  наблюденія  и 
выводы  профессора  Фольца,  говоритъ,  что  при  впрыскиваніи 
холодной  воды  въ  прямую  кишку  онъ  получалъпониженіе  тем- 
пературы въ  желудкѣ  на  0,9°  и  дальше  заканчиваете  «если 
мы  можемъ  такимъ  образомъ  посредствомъ  холодныхъ  клизмъ 
понизить  температуру  въ  такихъ  отдаленныхъ  органахъ,какъ 
желудокъ,  и  во  всемъ  тѣлѣ,  то  во  сколько  разъ  это  возможно 
въ  органахъ,  непосредственно  прилегающйхъ  къ  прямой  и  тол- 
стой кишкамъ>. 

Д-ръ  Аристовъ  8),  ссылаясь  на  нѣкоторыя  изъ  цитирован- 
ныхъ  выше  работъ,  упоминаетъ  о  жаропонижающемъ  дѣй- 
ствіи  холодныхъ  клизмъ. 

Изъ  обзора  этйхъ  литературныхъ  данныхъ  видно,  что  вообще 
еще  не  было  произведено  достаточнаго  числа  наблюденій  надъ 
вліяніемъ  холодныхъ  клизмъ  какъ  жаропонижающаго  средства; 
правда,  проФ.  Фольцъ  примѣнялъ  холодныя  клизмы  въ  27  слу- 
чаяхъ  брюшнаго  тиФа,  но  то,  что  имъ  описано  въ  цитирован- 
ной выше  работѣ,  не  можетъ  представить  точныхъ  основаній 
для  выводовъ  объ  ЭФектѣ  клизмъ,  какъ  потому,  что  онъ  одно- 
временно употреблялъ  и  другія  наружныя  и  внутреннія  жаро- 
понижающія  средства,  такъ  и,  главнымъ  образомъ,  по  совер- 
шенному отсутствію  въ  его  работѣ  всякихъ  циФровыхъ  указа- 


»)  Біе  НугігоШвгаріе  аиГ  кііпізспег  апикііаве.  АУіеп.  1880,  стр.   349  и 

слѣд  • 
»)  «Гидротерапія»  проф.  Вштернитца,  Руководство  къ  общей  тераши, 

пояъ  редакціѳй  Г.  Цимсенщ  перѳводъ  съсогласія  автора,  подъ  редакция 

профессора  Манассеина,  т.  И,  *.  Ш.  С.-Петербургъ.  1882,  стр.  252. 
»)  Къ  вопросу  объ  усвоеніи  азота  пищи  при  промывательныхъ  клисти- 

рахъ.  С.-Иетербургъ,  1889.  Дисс.  стр.  22. 


ній  о  температурѣ,  пульсѣ  и  дыханіи  у  его  больныхъ  до  при- 
мвненія  клизмы  и  послѣ  нея.  Кромѣ  того,  ни  одинъ  изъ  пере- 
численныхъ  авторовъ  не  коснулся  вліянія,  которое  холодныя 
клизмы  оказываютъ  на  кровяное  давленіе,— вопросъ,  какъ  из- 
вѣстно,  представляющій  значительный  интересъ,  какъ  съ  на- 
учной точки  зрѣнія,  такъ  и  для  практической  медицины. 

Съ  цѣлью  выяснить  по  возможности  значеніе  холодной  клиз- 
мы, какъ  жаропонижающаго  средства,  а  главнымъ  образомъ, 
познакомиться  съ  ея  вліяніемъ  на  кровяное  давленіе,  мною 
былъ  предпринятъ  рядъ  опытовъ  надъ  10-ю  здоровыми,  надъ 
17-ю  хрониками  и  надъ  15-ю  острыми  больными.  Всѣхъ  опы- 
товъ сдѣлано  130. 

Для  опытовъ  со  здоровыми  мнѣ  служили  Фельдшерскіе  уче- 
ники, всѣ  приблизительно  одного  возраста  (отъ  22  до24лѣтъ), 
съ  удовлетворительнымъ  питаніемъ  и  вполнѣ  здоровые.  Изъ 
этого  видно,  что  матеріалъ  для  моихъ  опытовъ  надъ  здоровыми 
былъ  однороденъ;  это  произошло  отътѣхъ  затрудненій,  вполнѣ 
непреодолимыхъ,  съ  которыми  я  встрѣтился  при  попыткахъ 
достать  для  опытовъ  субъектовъ  другаго  возраста  и  пола.  Но, 
съ  другой  стороны ,  такая  однородность  матеріала  дѣлаетъ  по- 
лученные выводы  болъе  точными,  особенно  въ  виду  того  об- 
стоятельства, чтоорганизмъ  въ  этомъ  возрастѣ  представляется 
въ  полномъ  развитіи  и  болѣе  норма льнымъ. 

Опыты  обставлены  были  слѣдующимъ  образомъ:  по  край- 
ней мѣрѣ  за  четверть  часа  до  начала  измѣреній,  всѣ  подвер- 
гавшиеся моимъ  опытамъ  укладывались раздѣтыми  въ  постель: 
имъ  ставились  термометры  подъ  мышечную  впадину  и  въ  пря- 
мую кишку,  придерживаясь  извѣстныхъ  правилъ,  въ  прямую 
кишку  на  5  сантим.,  а  въ  подмышечной  впадинв  онѣ  удержи- 
вались согнутой  въ  локтѣ  и  прижатой  къ  груди  рукой.  Въ  под- 
мышечной впадинѣ  термометры  оставались  по  15,  а  въ  пря- 
мой кишкѣ  по  8  минутъ.  Хотя  термометры  были  провѣрены 
раньше,  но  для  достиженія  возможной  точности,  я  ихъ  всѣхъ 
обозначилъ  цифрами  на  наклеенныхъ  на  нихъ  ярлычкахъ  и 
при  повторныхъ  измѣреніяхъ  всегда  ставйлъ  въ  подмышечную 
впадину  и  въ  прямую  кишку  тѣ-же  термометры,  которые  были 
поставлены  на  эти  мѣста  при  предварительномъ  измѣреніи 
температуры. 


Когда  измѣреніе  температуры  было  окончено,  я  укладывалъ 
испытываемыхъ  субъектовъ  на  спину,  приподнималъ  подуш- 
ками ихъ  плечи  и  голову  настолько,  чтобы  нижняя  поверхность 
плеча  была  на  одномъ  уравнѣ  со  стоявшимъ  рядомъ  съ  пос- 
телью довольно  низкймъ  лазаретнымъ  столикомъ  и  клалъ  на 
него  вытянутую  и  отогнутую  подъ  прямымъ  угломъ  съ  тулови- 
щемъ  руку.  Подождавши  нѣсколько  минутъ,  чтобы  дать  вре- 
мя улечься  эффекту,  вызванному  мышечными  движеніями,  я 
сосчитывалъ  въ  продолженіи  двухъ  минутъ  пульсъ  и  затѣмъ, 
всегда  на  той  же  рукѣ  опредѣлялъ  кровяное  давлевіе  посред- 
ствомъ  СФИгмоманометра  Ваша.  Окончивши  это  опредѣленіе, 
я  отмѣчалъ  чернилами  какъ  точку  приложенія  пелота,  такъ  и 
мѣсто  приложенія  слѣдящаго  за  пульсомъ  пальца  и  ори  всѣхъ 
послѣдующихъ  измѣреніяхъ  давленія  ставилъ  какъ  тотъ,  такъ 
и  другой  на  тѣ  же  точки.  Число  дыханій  опредѣлялось  рукой, 
приложенной  подъ  мечевиднымъ  отросткомъ.  Послѣ  этого  под- 
вергавшійся  опыту  немного  поворачивалъ  свой  тазъ  и  ему 
вводился  наконечнйкъ  трубки  Гегаровской  воронки,  высота  ко- 
торой надъ  заднепроходнымъ  отверстіемъ  была  въ  2  Фута.  Оп- 
ределивши вторично  кровяное  давленіе,  я,  не  снимая  пелота, 
приказывалъ  пускать  клизму  и  во  все  время  ея  вхожденія  слѣ- 
дилъ  за  кровянымъ  давленіемъ  и  отмѣчалъ  его  величину  въ 
моментъ  окончанія  клизмы.  Когда  появлялся  позывъ  къ  деФе- 
каціи,  испытываемому,  лежащему  на  спинѣ,  подкладывали 
подъ  крестецъ  круглое,  плоское  судно,  извѣстное  подъ  назва- 
ніемъ  сбіескЬескеп»,  а,  для  устойчивости  и  большаго  удоб- 
ства, подъ  спину  подкладывали  подушку.  Кровяное  давленіе, 
во  время  выхода  клизмы  и  экскрементовъ,  определялось  на  той 
же  рукѣ,  которой  придавалось  положеніе  совершенно  одина- 
ковое съ  бывшимъ  при  первоначальномъ  опредѣленіи  давле- 
нія. 

По  окончаніи  деФекаціи,  испытываемый  укладывался,  какъ 
ему  было  удобнѣе,  въ  постели  и  до  конца  вторичнаго  измѣре- 
нія  наблюдалось,  что  бы  онъ  лежалъ  спокойно,  ничего  бы  не 
пилъ  и  не  курилъ.  Вторичныя  измѣренія,  черезъ  30  минутъ 
послѣ  выхода  клизмы,  производились  такимъ  же  образомъ, 
какъ  и  въ  первый  разъ,  но  въ  обратномъ  порядкѣ.  Для  того, 
что  бы  наблюдать  ЭФФектъ  одной  клизмы,  онѣ  всѣмъ,  подвер- 
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гавшимся  опытамъ,  ставились  черезъ  день,  за  исключеніемъ 
лишь  тифозныхъ  и  страдавшихъ  крупознымъ  воспаленіемъ 
легкихъ,  которымъ  клизмы  ставились  каждый  день,  но  всегда 
только  по  одной.  Другія  жаропонижающія  средства,  которыя 
назначались  острымъ  больнымъ,  подвергавшимся  моймъ  опы- 
тамъ, примѣнялись  уже  послѣ  окочанія  опыта  съ  такимъ  раз- 
счетомъ,  что  бы  вліяніе  не  могло  суммироваться  съ  вліяніемъ 
клизмы;  такъ,  напр.,  тифозныхъ  сажали  въ  ванну  послѣ  окон- 
чанія  наблюденій  надъ  ними,  то  же  дѣлалось  и  съ  Фармакологи- 
ческими средствами  у  тѣхъ  больныхъ,  которымъ  они  были  наз- 
начены. 


Вліяніе  холодныхъ  клизмъ  на  температуру. 

Желая  выяснить,  вызываютъ  ли  холодный  клизмы  длитель- 
ное пониженіе  температуры,  я  опредѣлялъ  ее  спустя  полчаса 
по  выходѣ  клизмы,  и,  какъ  это  видно  изъ  прилагаемой  таблицы, 
съ  средними  выводами  изъ  десяти  случаевъ  каждый,  холодныя 
клизмы  понизили  температуру  тѣла  на  столько,  что  и  черезъ 
полчаса  послѣ  выхода  клизмы  температура,  въ  среднемъ,  еще 
не  достигла  прежней  высоты.  Въ  этой  же  таблицѣ  показаны 
отдѣльные  случаи,  въ  которыхъ  температура  оказалась  при 
второмъ  измѣреніи  наиболѣе  пониженною,  а  также  и  наи- 
менѣе  пониженною. 
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таблицъ,  пзъ 
«ъ  взяты  сред- 
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10 
5 

-0,45 
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-0,6 

-2,2 
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15 
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—0,58 
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-0,38 

-0,74 
-0,41 
-0,62 
—0,63 

—0,8 
-0,8 
-0,8 
-1,1 

-1,0 
-0,8 
-1,0 
-1,3 
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-ь0,2 
4-0,2 
+  0,2 

4-0,2 
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3  3 

—  X 
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20 
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10 

5 

—0,39 
-  0,34 
-0,34 
—0,11 

-0,61 
-0,62 
-0,68 
—0,44 

-1,6 
-1,3 
-1,3 
-1,0 

-1,8 

-1,1 
-1,5 

-1,0 

+0,5 

4-0,1 
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-і-0,4 

4-0,3 
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0 

4-0,1 

Разсматривая  эту  таблицу,  можно  видѣть,  что  наибольшее 
колебаніе  размѣра  пониженія  температуры  послѣ  клизмъ  было 
у  острыхъ  больныхъ,  у  которыхъ,  въ  отдѣльныхъ  случаяхъ, 
получились  сильный  пониженія  температуры  и,  вмѣстѣ  съ 
тѣмъ,  при  тѣхъ  же  клизмахъ,  у  другихъ,  получились  сравни- 
тельно значительный  повышенія  температуры,  хроники  въ 
этомъ  отношеніи  занимаютъ  второе  мѣсто,  а  здоровые  пред- 
ставляютъ  значительно  уже  меныпія  колебанія  размѣра  пони- 
женія. 

У  здоровыхъ  сильнѣе  всего  понизили  температуру  клизмы 
въ  15°,  а  именно  въ  прямой  кишкѣ  на  0,83  и  подъ  мышками 
на  0,53°,  а  менѣе  всего  клизмы  въ  5°,  іп  ахіііа  на  0,26°  и  въ 
прямой  кишкѣ  на  0,55°.  У  хрониковъ  сильнѣйшій  результатъ 
получился  при  клизмахъ  въ  20°,  послѣ  которыхъ  температура 
подъ  мышками  была  ниже  на  0,58°,  а  въ  прямой  кишкѣ  на 
0,74°,  и  самое  слабое  пониженіе  было  при  клизмахъ  въ  15°, 
которыя  понизили  температуру  подъ  мышками  на  0,32°,  а  въ 
прямой  кишкѣ  на  0,41°;  у  острыхъ  больныхъ  менѣе  всего  по- 
низили температуру  клизмы  въ  5°  Ц.,  а  именно  подъ  мышками 
на  0,11°  и  въ  прямой  кишкѣ  на 0,44°,  а  болѣе  всего  подъ  мыш- 
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нами  клизма  въ  20°,  послѣ  которой  пониженіе  было  къ  0,39°  и 
въ  прямой  кишкѣ  клизма  въ  10°,  понизившая  температуру  на 
0,68°.  Этотъ  результатъ  не  сходится  съ  полученнымъ  проФес- 
соромъ  Фольцомъ  и  д-мъ  Лапинымъ;  по  первому  *),  даже  чѣмъ 
холоднѣе  клизма,  тѣмъ  сильнѣе  должна  понизить  температуру 
тѣла;  но  оба  эти  автора  опредѣляли  температуру  тотчасъ  по 
выходѣ  клизмы,  отмѣчая  лишь  время,  черезъ  которое  клизма 
вышла  изъ  организма;  можно  предположить,  что  первоначаль- 
ное пониженіе  температуры  быстро  сглаживается,  хотя  это  и 
противорѣчитъ  выводу  Фольца,  который  2)  находитъ,  что  про- 
должительность дѣйствія  клизмы  обратно  пропорціональна  ея 
температурѣ,  но,  однако,  никакихъ  наблюденій  въ  этомъ  на- 
правленіи  не  прйводитъ;  если  же  сравнить  выводы,  получен- 
ные д-мъ  «Лапинымъ,  съ  моими,  то  окажется  даже,  особенно  у 
острыхъ  больныхъ,  что  чѣмъ  холоднѣе  клизма,  тѣмъ  скорѣе 
проходитъ  вызванное  ею  пониженіе  температуры;  такъ,  д-ръ 
Лапинъ,  у  лихорадившихъ  больныхъ  нашелъ  послѣ  5-градус- 
ной клизмы,  въ  средвемъ  выводѣ,  пониженіе  температуры  въ 
прямой  кишкѣ  въ  5,05°,  а  у  меня,  черезъ  30  минутъ  послѣ 
выхода  клизмы  это  пониженіе  было  уже  всего  въ  0,44°;  при 
клизмѣ  же  въ  10° Ц.  онъ  нашелъ  у  тѣхъ  же  больныхъ  пониже- 
те температуры  въ  прямой  кишкѣ  у?ке  только  въ  1,7°,  а  у  меня 
это  понижение  ровнялось  0,68°;  т.  е.,въ  первомъ  случаѣ  разница 
между  двумя  измѣреніями  равна  4,61°,  а  во  второмъ  всего  1,02°. 

Время  дня  мало  вліяло  у  меня  на  ЭФФектъ  клизмъ;больнымъ 
я  ихъ  ставилъ  въ  разные  часы,  а  здоровымъ  всегда  вечеромъ, 
отъ  7  до  11  часовъ,  и  лишь  для  провѣрки  сдѣлалъ  пять  наб- 
люденій  надъ  клизмами  въ20°Ц.,  поставленными  днемъ,съ  12 
до  3  хъ  часовъ  (табл.  XIII)  и  получилъ,  какъ  это  видно  изъ  слѣ- 
дующей  таблицы,  небольшую  разницу  въ  пользу  дневныхъ 
клизмъ:  въ  среднемъ  подъ  мышками  температура  послѣ  нихъ 
понизилась  болѣе  на  0,04°  и  въ  прямой  кишкѣ  на  0,08°.  Изъ 
этой  же  таблицы  видно,  что  у  хроническихъ  больныхъ  ЭФектъ 
клизмы  проходилъ  скорѣе,  когда  она  была  поставлена  вечеромъ, 
за  исключеніемъ  лишь  клизмъ  въ  20°Ц.,  давшихъ  противупо- 
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ложный  результату  острыхъ  больныхъ  разница  еще  меньше 
и  еще  менѣе  постоянна. 
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При  всѣхъ  моихъ  опытахъ  температура  внѣшняго  воздуха 
была  обыкновенная,  комнатная,  приблизительно  въ  15°  Р.;  но 
5  опытовъ  надъ  здоровыми,  съ  клизмами  въ  20°, случайно  при- 
шлось мнѣсдѣлать  при  температурѣ  комнаты  въ8°Р.(табл.  XIII), 


и  результаты,  при  сравненіи  ихъ  по  среднимъ  выводамъ,  по- 
лученнымъ  изъ  наблюденій  надъ  тѣми  же  субъектами, съ  тою-же 
клизмою,но  при  обыкновенной  комнатной  температурѣ(табл.І), 
показали,  какъ  это  и  видно  изъ  приложенной  таблички,  что 


со 
съ 

С* 

_!  . 
»  ссі 

в  г» 

Щ  -=Г 
са 

.  ^ 

О 

Темп,  внѣшняго  воз- 
духа въ  компатѣ  въ 
градусахъ  Реомюра. 

Теми,  до  клизмы. 

Темп.  30'  по  выходи 
клизмы. 

Разница, 

!п  ахіііа. 

!п  гесіо. 

Іи  ахіііа. 

Іп  гесіо. 

Іп  ахіііа. 

Іп  гесіо. 

20 

8 
15 

37,04 
36,68 

37,62 
37,28 

36,48 
36,18 

36,46 
36,64 

-0,56 
-  0,5 

—  1,16 
-0,64 

')  Этотъ  средпій  выводъ  сдѣланъ  ивъ  5  наблюденій  таблицы  XIII  и  ивъ 
5  наблюдений  таблицы  I  у  тѣхъ  же  лицъ. 
')  Всего  одно  паблюденіе,  оттого  такая  рѣзкая  разница. 
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низкая  температура  среды  усиливаетъ  значительно  вліяніе 
клизмы,  что,  впрочемъ,  можно  было  и  заранѣе  предвидѣть. 

Если  позволительно  дѣлать  какіе  либо  выводы  по  разнымъ 
болѣзнямъ  изъ  моего  скуднаго  матеріала,  то,какъ  это  видно  изъ 
прилагаемой  таблицы,  больные  бугорчаткою  легкихъ,  которыхъ 


При  бугорчаткѣ. 


клизмы  въ  гра- 
Цѳльзія. 

Кому  поставлен*. 

Темп,  до  клиз- 
мы. 

Темп, 
выходѣ 

30'  по 
клизмы. 

Разница  темп. 

Теми. 

дусахъ 

\п  ахіііа. 

1п  гесіо. 

Іпахіііа.ііпгѳсіб. 

! 

(пахіііа. 

Іпгесіо. 

20 

Рѣпинъ 

Вальтугаайтисъ  

38,7 
37 
37,6 
оо,о 

39,4 
37,2 
38,1 

ос»,  іі 

38,6 
36,7 
36,9 
37,2 

38,7 
36,8 
37,4 
37,5 

-0,1 
—0,3 
-0,7 

1  Й 

—  1,Ь 

-0,7 
-0,4 
-0,7 

Среднее.  . 
Вообще  у  хрониковъ  . 

38,02 
37,51 

38,47 
37,91 

37,35 
36,93 

37,6 
37,17 

—0,67 
-0,58 

-0,87 
—0,74 

15 

Горанскііі  

Больтушоіітнсъ  

38,1 
36,5 
37,7 
38,7 

38,7 
36,7 
38 
39,1 

38,3 
36,2 
36,9 
38,2 

38,6 
36,8 
37,5 
38,3 

4-0,2 
-0,3 
-0,8 
-0,5 

-0,1 
н-0,1 
—0,5 
-  0,8 

Среднее.    .  . 
Вообще  у  хрониковъ  . 

37,75  . 
37,11 

38,12 
37,55 

37,4 
36,79 

37,8 
37,14 

-0,35 
-0,32 

-0,32 
-0,41 

10 

37,5 
37,4 
36,5 

38 

37,8 

37,1 

37 

37,5 

36,6 

37,4 

38 

36,6 

-0,5 
4-0,1 
4-0,1 

-0,6 
+0,2 
-0,5 

Среднее.    .  . 
Вообще  у  хрониковъ  . 

37,13 
37,08 

37,63 
37,57 

37,03 
36,76 

37,33 
36,95 

-0,1 
—0,32 

—0,3 
-0,62 

5 

Рѣнинъ  

38,3 
36,9 
37,9 

38,5 
37,4 
38 

37,6 
36.3 
37,9 

38 

36,8 

37,8 

-0,7 
-0,6 
0 

—0,5 
—0,6 
-0,2 

Среднее.    .  . 
Вообще  у  хрониковъ  . 

37,7 
37,26 

37,96 
37,64 

1 

37,26 
36,88 

37,53 
37,01 

—0,43 
-0,38 

-0,43 
—0,63 

у  меня  было  4, не  такъ  скоро  достигаютъ  прежней  температуры, 
за  исключеніемъ  лишь  клизмъ  въ  10°  Ц.,  послѣ  которыхъ  у 
нихъ  температура,  сравнительно  со  среднимъ  выводомъ,  была 
выше,  чѣмъ  у  остальныхъ  хроническихъ  больныхъ.  У  одного 
изъ  туберкулезныхъ,  Бальтушайтиса,  лихорадившаго  доволь- 
но значительно,  температура,  при  клизмѣ  въ  20°,  понизилась 
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подъ  мышками  на  1,6°,  а  въ  прямой  кишкѣ  на  1,7°;  когда  же 
же  на  другой  день  его  температура,  хотя  всего  на  0,1°  пони- 
зилась, разница  уже  была  всего  въ — 0,5°  подъ  мышками  и  въ 
— 0,8°  въ  прямой  кишкв,при  клизмѣ  въ15°;но  другой  больной, 
сильнѣе  даже  лихородившій,  Блажновъ  далъ  пониженіе  при 
клизмѣ  въ  20°всего  въ — 0,1  подъ  мышками  и  въ — 0,7  въ  прямой 
кишкѣ,  а  при  клизмахъ  въ  15°  и  въ  10°  онъ  далъ  даже  повы- 
шеніе  температуры,  при  клизмѣ  же  въ  5°  пониженіе  у  него 
было  только  въ  прямой  кишкѣ  въ — 0,2°.  Два  другіе  больные  съ 
бугорчаткой,  почти  не  лихородившіе,  дали  пониженіе  темпе- 
ратуры, мало  чѣмъ  отличавшееся  отъ  среднихъ  выводовъ  этой 
категоріи. 

У  СТАРИКОВЪ. 


1 

КЛИЗМЫ  ВЪ  1 

Цельзія. 

Кому  иоставлена. 

Теми,  до  клиз- 
мы. 

Теми.  30'  по 
выходѣ  клпзиы. 

Раэница  теме. 

Темп, 
дусахъ 

ІпахШа. 

Іпгесіо. 

[пахіііа. 

Іагесіо. 

Іиахіііа. 

Іпгѳсіо 

20 

38,1 
36,7 
36,5 

38,5 
37,3 
36,6 

37,4  1 
35,8 
36,2  1 

37,5 
35,8 
36,8 

1 

-0,7 
-0,9 
-0,3  ; 

-1,0 
-1,5 
+0,2 

Среднее.    .  . 
Вообще  у  хроннковъ  . 

37,1 
37,51 

37,46 
37,91 

36,47 
36,93 

36,7  1 
37,17 

-0,63 
—0,58 

-0,76 
-0,74 

15 

Котельникові  

37,2 
36,3 
36 

37,8 
36,8 
36,8 

36,9 
36,4 
36,2 

37,5 
36,3 
36,7 

-0,3 
+0,1 
+0,2 

-0,3 
-0,5 
-0,1 

Среднее .    .  . 
Вообще  у  хронвковъ  . 

36,5 
37,11 

37,13 
37,55 

36,5 
36,79 

36,83 
37,14 

0 

—0,32 

-0,3 
—0,41 

10 

37,8 
36,2 
36,8 
37,1 

38,3 
37,2 
37 
37,8 

37,2 
35,7 
36,1 
37,3 

37,4 
36,2 
36,3 
37,3 

—0,6 
-0,5 
-0,7 
-+0,2 

—0,9 
-1,0 
-0,7 
-0,5 

Среднее .   .  . 
Вообще  у  хроннковъ  . 

36,97 
37,08 

37,57 
37,57 

36,57 
36,76 

36,8 
36,95 

-0,4 
—0,32 

-0,77 
—0,62 

10 

Котелыіикоіп  

36,7 
37,7 
36,9 
36,5 

37 
38,3 
37,4 
37,2 

35,6 
37,9 
36,5 
36,1 

35,7 
37,6 
37,1 
36,6 

-м 

-+0,2 
-0,4 
-0,4 

-1,3 
-0,7 
-  0,3 
-0,6 

Среднее .    .  . 
Вообще  у  хроішковъ  . 

3«,95 
37,26 

37,47 
37,64 

36,53 
36,88 

36,75 
37,01 

—0,42 
-  0,38 

1-0,73 

и  о,б2 

1 

Среди  хроническихъ  больныхъ  у  меня  было  четыре  пожи- 
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лыхъ;  у  нихъ  пониженіе  температуры  держалось  нѣсколько 
упорнѣе,  чѣмъ  въ  среднемъ  выводѣ  у  хроническихъ  больныхъ 
вообще,  за  исключеніемъ  лишь  клизмъ  въ  15°  Ц.,  послѣ  кото- 
рыхъ,  какъ  это  видно  на  слѣдующей  таблицѣ,  температура  у 
нихъ  оказалась  менѣе  пониженною,  чѣмъ  въ  среднемъ  выводѣ; 
даже  Соболевскій,  79-лѣтній  старикъ,  и  у  того  послѣ  этой  клиз- 
мы температура  подъ  мышкою  даже  поднялась  на  0,1;при  всѣхъ 
же  другихъ  клизмахъ  у  него  получалось  самое  сильное  пони- 
жете температуры  сравнительно  съ  прочими  стариками. 

Двое  тифозныхъ — одинъ  на  исходѣ  4-й  недѣли,  а  другой  на 
3-йнедѣли  болѣзни — дали  наибольшее  пониженіе  температуры 
при  клизмѣ  въ  10°  Ц.:  въ  среднемъ  оно  у  нихъ  ровнялось — 0,65° 
подъ  мышкою  и — 1,35°  въ  прямой  кишкѣ,  наименьшій  же  ре- 
зультатъ  получался  у  нихъ  отъ  клизмы  въ'15°Ц.,  повысившей 
черезъ  полчаса  по  вяіходѣ  температуру  подъ  мышками  у 
одного  на  -+-0,1,  а  у  другаго  не  измѣнившей  температуру;  въ 
прямой  же  кишкѣ  у  одного  температура  оказалась  понижен- 
ною на — 0,4°,а  у  другаго  на  -4-0,3°  повышенною;  для  большей 

У  ТИФОЗНЫХЪ. 


1 

СО 

ВЦ 

*а  . 

а  °р» 
я  5 
Е2  « 

Кому  была  поставлена. 

Темп,  до  клиз- 
мы. 

Темп.   30'  по 
выходѣ  клизмы. 

Разница. 

Темп. 

дусап 

[пахіііа. 

Іпгесіо. 

ІпахіІІа. 

Іпгесіо. 

ІпахіІІа. 

1 11  ГѲСІО. 

20 

Валіоникисъ.    .    •    .    .  . 
Гавле  

39,1 
38,6 

39,4 
38,9 

38,5 
38,4 

38,8 
38,7 

-0,6 
-0,2 

-0,6 
-0,2 

Всѣмь  остр,  больнымъ 
вообще,  средній  выв. 

39,33 

39,74 

38,94 

39,13 

-0,39 

-0,61 

15 

Валіоникисъ  

Гавле  

38,8 
38,4 

39,2 
39 

38,8 
38,5 

38,8 
39,3 

0 

4-0,1 

-0,4 
-«-0,3 

Всѣиъ  остр,  больнымъ. 

39,32 

39,9 

38,98 

39,28 

-0,34 

—0,62 

10 

38,9 
38,8 

39,2 
39,6 

38,3 
38,1 

37,8 
38,3 

-0,6 
-0,7 

-1,4 
-1,3 

Всѣмъ  остр,  больнымъ. 

39,17 

39,62 

38,83 

38,94 

-0,34 

—0,68 

5 

Михайловъ   

39 

38,5 

39,9 

39,5 
39,1 
40,3 

38, 

38,4 

40,3 

38,5 
38,3 
40,3 

-1,0 
-ОД 
-4-0,4 

-1,0 
-0,8 
0 

Всѣмъ  остр,  больнымъ. 

39,06 

39,49 

38,95 

39,05 

—0,11 

0,44 
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наглядности  привожу  таблицу,  выражающую  отношеніе  темЯ 
аературы  тифозныхъ  къ  холоднымъ  клиямамъ. 

Клизма  въ  5°  Ц.,  поставленная  одному  тифозному,  Михай- 
лову, на  3-й  день  заболѣванія,  черезъ  полчаса  по  выходѣ, 
повысила  температуру  больнаго  подъ  мышками  на  -*-0,4,а  въ 
прямой  кишкѣ  температура  оказалась  рапной  первоначальной. 
Изъ  этого  можно  заключить,  что  вообще  температура  у  тифоз- 
ныхъ быстро  достигаетъ  своей  первоначальной  высоты,  такъ 
какъ  д-ръ  Лапинъ,  въ  цитированной  выше  работѣ,  наніедъ  у 
нихъ  еще  большее  паденіе  температуры,  чѣмъ  у  лихорадив- 
шихъ  больныхъ  вообще,  а  именно,  въ  среднемъ,  послѣ  клизмы 
въ  5°  Ц.у  3-хъ  тифозныхъ  температура  понизилась  въ  прямой 
кишкѣ  на  5,9°,  значить, одной  литровой  клизмы  мало  для  того, 
что  бы  вызвать  у  тифозныхъ  продолжительное  паденіе  темпе- 
ратуры; но  вообще  примѣненіе  клизмъ  при  тифѢ  приносить 
При  крупозноиъ  восііаленіи  легкихъ. 


и  — 

а  о 


а 


Кому  была  поставлена. 


Теми,  до  клиз- 
мы. 


похіііа, 


[пгесіо, 


Теми.  30'  но 
выході;  клизмы. 


пахЛіг 


[пгесіо, 


Разница. 


иахшя, 


п гесіо. 


20 


15 


10 


Хохловъ   

Хрѣіікоиъ  

Артемьев-).    •    .    .  •_•  

Вообще  остр,  бо'льн. 

Хохлопъ  

Хрѣнковъ.    .        .    .    .  . 

Артемьевъ  

Аіітоіювъ.    .    .    »  • 

Вообще  остр,  болыі. 

Хохлопъ  

Хртніковъ  

Артсмьевъ  

Вообще  остр,  болыі. 

Хохловт  

Артѳмьеаъ  

Вообще  остр,  болыі. 


40,1 
39,8 
39,8 

40,5 
39,8 
40,8 

39,7 
38,2 
39,2 

40 
38 
39,7 

-0,4 
-1,6 
-0,6 

39,33 

39,74 

38,94 

39,13 

-0,39 

39,7 
39,4 
39,9 
39,4 

40,5 
39,7 
40,9 
40,2 

39,6 
38,1 
39 
39,3 

40 
38,6 
40,3 
39,4 

-0,1 
-1,3 
-0.9 
-0,1 

39,32 

39,9 

38,98 

39,28 

-0,34 

39,7 
38,5 
39,5 

39717 

40,4 

39 

40,2 

39,62  ~ 

39,5 
38 
39,1 
38.83 

40,1 
38,2 
39,6 

38,94 

-0,2 
—0,5 
-0,4 

-0,34 

38,9 
39,4 

39,3 
40,2 

38,9 
39,2 

39 
39,2 

0 

-0,2 

39,06 

39,49 

38,95 

39,05 

-0,11 

-0,5 
-  1.8 

-1Д 


0,5 

1,1 
-0,6 
0,8 


несомнѣнную  пользу,  даже  хотя  бы  лишь  однимъ 


-о.з 

-0,8 
-0,6 

-0,68 
—0,3 

-1'0 

-0,4 


основатель- 
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аымъ  очищеніемъ  кишечника;  у  меня  постоянно  послѣ  клизмъ 
самочуветвіе  тифозныхъ  поразительно  улучшалось. 

Оь  крупознымъ  воспаленіемъ  легкихъ  у  меня  было  четыре 
больныхъ,  и  вліяніе  холодныхъ  клизмъ  видно  изъ  приложенной 
таблицы, просматривая  которую,  паходимъ,  что  наилучшій  ре- 
зультатъ  получился  при  клизмахъ  въ  20°,черезъ  полчаса  по  вы- 
ходѣ  которыхъ  температура  была  еще  ниже  первоначальной, 
въ  среднемъ  выводѣ,  подъ  мышками  на  0,86°,  а  въ  прямой  киш- 
кѣ  на  1,13°;  наименьшій  результатъ  получился  послѣ  клизмъ 
въ  5°  Ц.,  а  именно:30  минутъ  послѣ  ихъ  выхода  температура, 
въ  среднемъ  выводѣ,  была  ниже  подъ  мышками  на  0,1°  и  на 
0,65°  въ  прямой  кишкѣ.  Клизму  этой  температуры  мнѣ  уда- 
лось примѣнить  всего  на  двухъ  больныхъ  крупознымъ  воспа- 
леніемъ  легкихъ,  такъ  какъ  у  остальныхъ  она  не  могла  быть 
удержана  въ  кишечникѣ  и  выходила  тотчасъ  вонъ.  Вообще  же 


У  БОЛЬНЫХЪ  КАТАРРАДЬНОЮ  ПНЕЙМОШЕЮ. 


1 

ее 
Си, 

са 

Я  -а 
ГО  "1 

3  О) 

2=-7 

Кому  была  поставлена. 

Темп,  до  клиз- 
мы. 

Теми.  30'  по 
выход  Г.  климы. 

['азішца. 

•  гО 
Еі  **\ 
33  33 

1  & 

ІпахіІІа. 

(пгесіо. 

ІпахіІІлііпгесІо. 

[пахіііа. 

Іи  гесіо. 

20 

і 

38,3 
39,4 

38,8 
39,7 

38,6 
39,6 

38,4 
40 

-+-0,3 
+0,2 

-0,4 

-ьо,з 

15 

39,3 
40,4 

39,4 
40,9 

38,9 
39,9 

38,8 
40,0 

-0,4 

-0,5 

—0,6 
-0,9 

10 

39,2 
39,9 

39,4 
40 

37,9 
40,4 

37,9 
40 

-1,3 
-Ь0,5 

-1,5 

-4-0 

5 

Серединъ .    .  . 

38,6 
39,5 

39,1 
39,7 

38,5 
39,8 

38,5 
39,8 

-0,1 
-Ь0,3 

-0,6 
4-0,1 

у  страдавшихъ  крупознымъ  воспаленіемъ  легкихъ,  холодныя 
клизмы  вызывали  болѣе  длительное  охлажденіе,  чѣмъ  у  дру- 
гихъ  острыхъ  больныхъ.  Если  разематривать  отдѣльно  по  слу- 
чаямъ,  то  при  этой  Формѣ  получалось  довольно  одинаковое 
отношеніе  температуры  къ  клизмамъ,  т.  е.,  въ  каждомъ  изъ 
нихъ,  если  температура  оказывалась  значительно  пониженной 
при  одной  клизмѣ,  то  тоже  повторялось  и  при  сдѣдующихъ  и 
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наоборотъ.  Среди  острыхъ  больныхъ  у  меня  имѣются  двое 
страдавшіе  катарральнымъ  воспаленіемъ  легкихъ,  и  оба  они, 
какъ  это  видно  изъ  помѣщаемой  здѣсь  таблицы,  относились 
совершенно  различно  къ  холоднымъ  клизмамъ:  у  Сорокина 
клизмы  вызывали  длительное  и  довольно  значительное  пони- 
жете температуры,  за  исключеніемъ  лишь  20  -  градусной, 
послѣ  которой  въ  подмышечной  впадинѣ  получилось  повыше- 
ніе  температуры  на+-0,3°;у  другаго  же,  середина,  послѣ  всѣхъ 
клизмъ  появлялось,  черезъ  30  минутъ  по  выходѣ  клизмы,  по- 
вышеніе  температуры,  какъ  въ  прямой,  доходившее  доч-0,5^ 
такъ  и  подъ  мышками  (дон- 0,3°);  только  приклизмѣ  въ  15°  Ц. 
получилось  у  него  пониженіе  температуры  подъ  мышками  на 
0,5°,  а  въ  прямой  кишкѣ  на  0,9°.  Правда,  у  него  температура 
все  время  была  выше,  чѣмъ  у  другаго,  и  всѣ  болѣзненныя  яв- 
ленія  были  выражены  сильнѣе. 

Вообще  характеръ  и  степень  лихорадки  оказываютъ  непо- 
средственное вліяніе  на  продолжительность  охлажденія.  Хотя 
послѣ  холодныхъ  клизмъ  температура  довольно  быстро  при- 
ближается къ  первоначальной,  а  въ  нѣкоторыхъ  случаяхъ, 
особенно  у  лихорадящихъ  больныхъ,  становится  даже  выше, 
но  важенъ  Фактъ,  установленный  проФессоромъ  Фольцомъ  и 
д-ромъ  Дапинымъ,  что  холодныя  клизмы  немедленно  послѣ 
своего  выхода  вызываютъ  значительное  пониженіе  темпера- 
туры; для  достиженія  же  болѣе  продолжительна™  пониженія 
температуры  одной  клизмы  мало  и,  въслучаѣ  надобности,  ихъ 
слѣдуетъ  ставить  нѣсколько,  одну  за  другою;  тогда,  по  всей 
вѣроятности,  съ  каждой  новой  клизмой,  если  только  она  бу- 
детъ  поставлена  до  сглажвванія  результата,  полученнаго  отъ 
предшествовавшей,  эФектъ  будетъ  все  болѣе  и  болѣе  продол- 
жительный. По  силѣ  охлажденія  одна  клизма  въ  20°Ц.можетъ 
быть  сравнена  съ  однимъ  холоднымъ  обертываніемъ;  такъ, 
д-ръ  Стельмаховичъ  *)  отъ  однократнаго  обертыванія  у  здоро- 
выхъ,  въ  среднемъ  выводѣ,  получилъ  пониженіе  температуры 
(черезъ  часъ)  въ  подмышечной  впадинѣ  на  0,4°— 0,7°  и  га 
прямой  кишкѣ  на  0,2°— 0,5°;  при  клизмѣ  же  въ  20°  Ц.  у  меня 
температура  понизилась  въ  подмышечной  впадинѣ  на  0,45°  и 
въ  прямой  кишкѣ  на  0,58°. 


')  Матеріалы  для  учевія  о  холодныхъ  обертываніяхъ.  Спб.  Дисс.  1882. 


Либермейстеръ  *)  объясняетъ  жаропонижающее  дѣйствіе 
холодныхъ  клизмъ  тѣмъ,  что  онѣ,  подобно  холодному  питью, 
проглоченному  льду  и  т.  под.,  отнимаютъ,  для  своего  согрѣ- 
ванія,  тепло  отъ  организма,  въ  который  вводятся;  того  же 
мнѣнія  и  Фольцъ  2),  который  даже  приводитъ  Формулу  длявы- 
численія  заранѣе  температуры  тѣла  послѣ  холодной  клизмы. 
Д-ръ  Лапинъ8),  соглашаясь  съ  Либерией стеромъ,  однако,  при- 
бавляешь, что  не  вся  причина  охлажденія  тѣла  послѣ  холодной 
клизмы  кроется  въ  приведенномъ  выше  объясненіи,  и  дѣлаетъ 
предположеніе,  что  вслѣдствіе  реФлекторнаго  (?)  4)  расгаире- 
нія  сосудовъ  на  периФеріи  и  уменьшія  числа  дыханій  усили- 
вается отдача  тепла. 

Не  отрицая  нисколько  извѣстной  роли,  которую  играетъ 
согрѣваніе  введенной  клизмы  на  счетъ  тепла  организма,  ни 
въ  какомъ  случаѣ  нельзя  приписать  ей  одной  всего  получаю- 
щагося  пониженія  температуры  уже  потому,  что  продолжи- 
тельность пребыванія  клизмы  въ  организмѣ  нисколько  невлія- 
етъ  на  степень  этого  пониженія,  что,  въ  противномъ  случаѣ' 
непремѣнно  должно  было  бы  быть;  надо  думать,  что  даже 
главную  роль  играетъ  въ  этомъ  дѣлѣ  сосудодвигательный 
центръ,  на  который,  черезъ  чревный  нервъ,  передается  ре- 
Флекторно  раздраясеніе,  причиненное  кишечнику  низкой  тем- 
пературой клизмы.  Вліяніе  нервнаго  раздраженія  на  темпера- 
туру тѣла  внѣ  всякаго  сомнѣнія  5),  а  что  раздраженіемъ  смѣ- 
шаннаго  нерва  вызываютъ  пониженіе  температуры,  тоже  приз- 
нано уже  большинствомъ  ученыхъ:  такъ,  д-ръ  П.  Редаръ  6), 
касаясь  способа,  посредствомъ  котораго  холодъ  дѣйствуетъ 
на  нашъ  организмъ  и  измѣняетъ  его  температуру,  говоритъ, 
что  большинство  ученыхъ  не  допускаетъ,  чтобы  вліяніе  хо- 


*)  1.  с,  стр.  625. 
3)  1.  с,  стр.  51. 
8)  1.  с. 

*)  Вопросительный  внакъ  въ  подлинникѣ. 

5)  ѴГ.  ЕАюагйн,  ОепШ,  ТНоІоъап  и  Вгогоп-ШециаЫ,  погружая  одну  руку 
въ  холодную  воду,  нашли  значительное  пониженіе  температуры  въ  дру- 
гой. Раиі  ВеН,  СЬаІеиг.  ІЯоиѵеаи  сіісііоппаіге  сіе  Мёйесіпе  еі  іе  Спішг^іе 
рга^ие.  Рагіз,  1867,  стр.  755. 

в)  Тгаііё  (іе  ШегтотёШе  тесіісаіе,  сотргеиапі  Іез  аЬаіз8етеп1.5  (іе  Іетре- 
гаІиге-а1§ійігё  сепігаіе  еі  1а  ІЬегтотёІгіе  Іосаіе.  Рагіз,  1885,  стр.  34. 
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лода   ограничивалось  лишь  отнятіемъ  тепла;   нервная  си-і 
стема  должна  принимать  большее  участіе  въ  проявленіи  этого  І 
явленія.  А  дальше,  на  страницѣ  513,  разсматривая  вліяніѳі 
электрическаго  раздраженія  нервовъ  на  температуру  тѣла,  онъі 
приводитъ  извлеченія  изъ  работъ  въ  этомъ  направленіи  мно-1 
гихъ  ученыхъ,  изъ  русскихъ  профессора  Тарханова  и  Остроу.1 
мова,  которые  находили,  что  электризація  периФерическаго 
конца  смѣшаннаго  нерва,  иапр.,  сѣдалищнаго,  сопровождает-  , 
ся  сжиманіемъ  сосудовъ  и  пониженіемъ  температуры  соотвѣт-  ' 
ствующей  конечности.  Правда,  нѣкоторые  изслѣдователи  и 
между  ними  первый  Гольцъ  находили  противуположные  ре- 
зультаты; но  д-ръ  Лепинъ  *)  объясняетъ  слѣпующимъ  обра- 
зомъ  причину  разногласія  въ  этомъ  вопросѣ:  онъ  замѣтилъ, 
что  два  Фарадическія  раздраженія,  хотя  и  одинаковой  силы, 
не  сопровождаются  одинаковымъ  термическимъ  эффѳктомъ  на 
обѣихъ  лапахъ  животнаго,  если  нервъ  одной  изъ  нихъ  былъ 
только-что  перерѣзанъ,  а  нервъ  другой  былъ  уже  перерѣзанъ 
нѣсколько  дней  тому  назадъ;  въ  послѣднемъ  случаѣ  конеч-; 
ность,  будучи  уже  раньше  холоднѣе,  въ  моментъ  раздраженія 
сразу  согрѣвается,  тогда  какъ  въ  первомъ  случаѣ  получается 
немедленное  пониженіе  температуры,  и  послѣдующее  ея  под- 
нятие не  бываетъ  такъ  значительно,  какъ.  это  первоначальное 
пониженіе;  на  основаніи  этого  онъ  заключаетъ,  что  электри- 
ческое возбужденіе  периферическая  конца  сѣдалищнаго  нер- 
ва вызываетъ  въ  соотвѣтствующей  конечности  различные  тер- 
мическіе  эффекты  въ  зависимости  отъ  состоянія,  въ  какомъ 
находится  нервный,  термическій  аппаратъ. 

Вдіяніе  холодныхъ  клизмъ  на  кровяное  давленіе. 

Кровяное  давленіе  опредѣлялось  мною  посредствомъ  сфиг- 

моманометра  Ваша. 

Приборъ  этотъ,  предложенный  изобрѣтателемъ  еще  въ 
1880  году,  подвергся  имъ  самимъ  кореннымъ  видоизмѣне- 
ніямъ,  имѣвшимъ  цѣлью  сдѣлать  его  удобопереносимымъ 


п  <Бе  Ппйиепсв  Чи'ехегсепІ  Іез  ехсіШіопз  сіи  Ъоаі  регірЬсгщие  (1и  пегГ  за 
Ііпие  зиг  1а  іетрегаіиге  Йи  шешЬгѳ  согге8роп<іепі>.  Мбтоіге  <іе  1а  зосюіе 
Віоіоеіе  еі  Оагеие  тесіісаіе,  1876,  стр.  147,  230,  243  и  278. 
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укладистымъ,  что  вполнѣ  и  достигнуто.  Онъ  неоднократно 
былъ  очень  подробно  описанъ:  такъ,  въ  прежнемъ  своемъвидѣ, 
онъ  не  только  описанъ,  но  и  изображенъ  въ  рисункѣ  д-ромъ 
Шапиро  *);  въ  настоящемъ  видѣ  онъ  описанъ  самимъ  проФес- 
соромъ  Вашомъ  2),  а  по  русски  д-ромъ  Бабаевымъ-Бабая- 
номъ  3).  ПроФессоръ  Вашъ  приводитъ  большинство  работъ, 
произведенныхъ  при  посредствѣ  его  СФИгмоманометра,  какъ 
иностранными,  такъ  и  русскими  учеными,  а  д-ръ  Вабаевъ 
приводитъ  подробный  списокъ  русскихъ  работъ,  сдѣланныхъ 
при  помощи  этого  прибора;  перечислять  снова  эти  работы  ед- 
ва ли  необходимо.  Теперь  уже  никто  не  сомнѣвается  въ  при- 
годности СФИгмоманометра  для  опредѣленія  относительных^ 
колебаній  кровянаго  давленія;  д-ръ  Вабаевъ-Бабаянъ  4)  при- 
водитъ, между  прочимъ,  мнѣніе  по  этому  поводу  такого  авто- 
ритета, какъ  проФессоръ  Фиккъ,  высказанное  имъ  въ  Вюрц- 
бургскомъ  Физико-медицинскомъ  обществѣ, въ  1885  году:  «ап- 
паратъ  при  тщательномъ  его  примѣненіи  отвѣчаетъ  вполнѣ 
своему  назначенію  и  даетъ  пригодные  результаты».  Сфигмо- 
манометръ  Ваша,  какъ,  впрочемъ,  и  всякій  другой  аппаратъ, 
требуетъ  для  получевія  болѣе  точныхъ  указаній  извѣстнаго 
навыка,  безъ  котораго  рискуютъ  получить  у  одного  и  того  же 
субъекта,  находящегося  въ  совершенно  одинаковыхъ  услові- 
яхъ,  разнообразнѣйшія  показанія  его  кровянаго  давленія.  Это 
пройсходитъ,  главнымъ  образомъ,  отъ  того,  что  при  повтор- 
ныхъ  опредѣленіяхъ  ставятъ  подушечку  (или  пелотъ,  какъ  ее 
называетъ  Вашъ,  а  за  нимъ  и  всѣ  употреблявшіе  аппаратъ) 
на  различныя  мѣста,  или  же  даютъ  рукѣ  разныя  положенія ; 
какъ  то,  такъ  и  другое  вліяетъ  сильно  на  получаемые  резуль- 
таты. ПроФессоръ  Вашъ  5)  описадъ  подробво  пріемы,  кото- 
рыхъ  необходимо  придерживаться  при  употребленіи  СФИгмо- 
манометра. Для  опредѣленія  относительныхъ  колебаній  кро- 

')  О  вліяніи  колебаній  кровянаго  давленія  на  дѣятельность  сердца  у 
здоровыхъ  людей  и  т.  д.  Спб.,  1881.  Дисс,  стр.  44. 

2)  Бег  Зрпу&тотапотеіег  іта"  зеіпе  Ѵегѵѵегіпип§  іп  сіег  Ргахіз.  Вегііпег 
кІішзсЬе  "ѴѴосЬепзсЬгШ,  1887,  11—16. 

3)  Матеріалы  къ  вопросу  о  вліяніи  гидроэлектрически хъ  ваппъ  на  кож- 
ную чувствительность  и  т.  д.  Спб.,  1887.  Дисс,  стр.  50  и  слѣд. 

*)  1.  с,  стр.  59. 
5)  1.  с,  стр.  181. 
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вянаго  давленія  подъ  вліяніемъ  какихъ  бы  то  ни  было  аген- 
товъ,  слѣдуетъ,  глапнымъ  образомъ,  соблюдать,  чтобы  при  по- 
вторныхъ  изслѣдованіяхъ  подушечка  и  палецъ,  слѣдящій  за 
пульсомъ,  ставились  какъ  разъ  на  тѣже  мѣста,  на  кото- 
рыхъ  они  помѣщались  во  время  первоиачальнаго  изслѣдова- 
нія,  и  чтобы  рука,  если  опредѣленіе  производится  на  лучевой 
артеріи,  находилась  въ  одинаковомъ,  съ  первоначальнымъ, 
положеніи;  едва  ли  нужно  выяснять,  что  отъ  неболыпаго  ук- 
лоненія  артеріи  въ  сторону,  или  отъ  небольшой  разницы  въ 
толщинѣ  слоя  между  подушечкою  и  артеріею,  результаты  по- 
лучатся значительно  расходящимися. 

При  всѣхъ  опредѣленіяхъ  кровянаго  давленія,  я  прежде  все- 
го находилъ  на  вытянутой  и  отведенной  подъ  прямымъ  угломъ  I 
къ  туловищу  рукѣ  такое  мѣсто,  на  которомъ  удобнѣе  и  легче  I 
всего  было  бы  прижать  лучевую  артерію  къ  головкѣ  луча,  и  ] 
затѣмъ  мѣсто,  гдѣ  было  бы  возможно,  не  сдвигая  и  даже  не 
дотрогиваясь  по  возможности  до  мѣдной  оболочки  подушечки, 
прощупывать  еще  пульсъ  артеріи  на  периФеріи;  затѣмъ  я 
нѣсколъко  разъ  опредѣлялъ  кровяное  давленіе  и  останавли- 1 
вался  лишь  получая  раза  по  три  почти  одинаковыя  величины;  1 
тогда  я,  какъ  это  описано  выше,  отмѣчалъ  чернилами  оба  эти  ] 
мѣста,  что  всегда  было  легко  сдѣлать,  такъ  какъ  отъ  довольно  ] 
продолжительнаго  давленія  на  нихъ  оставались  углубленія,  и  | 
при  всѣхъ  повторныхъ  измѣреніяхъ  ставидъ  подушечку  и  па-І 
лецъ  уже  на  отмѣченныя  мѣста.  Въ  нѣкоторыхъ  случаяхъ,  | 
когда  полученные  результаты  казались  мнѣ  почему-либо  тре-  | 
бующими  провѣрки,  я  опредѣлялъ  кровяное  давленіе  и  на  ви- 
сочной  артеріи,  причемъ  разница  получалась  въ  3 — 5  млм.  и  І 
вполнѣ  объяснялась  болѣе  поверхностнымъ  положеніемъ  этой  I 
артеріи  и,  главное,  тѣмъ,  что  она  прилегаетъ  къ  твердой  по- 1 
верхности.  Если  я  выбралъ  для  обычнаго  опредѣленія  кровя- 1 
наго  давленія  не  височную  артерію,  а  лучевую,  то  это  от-1 
того,  что  опредѣленіе  кровянаго  давленія  на  первой  непріят- 1 
нѣе  и  тягостнѣе  для  испытываемыхъ  субъектовъ,  особенно  ^ 
при  повторныхъ  изслѣдованіяхъ;  да  и  отъ  того  еще,  что  та  | 
часть  артеріи,  на  которой  приходится  слѣдить  за  пульсомъ,.! 
особенно  у  людей  съ  обильною  растительностью,  бываетъ  ча- 
сто прикрыта  волосами,  что  крайне  затрудняетъ  ощупываніе  | 
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пульса;  д-ра  Якимовъ  »)  и  Васильевъ  2),  опредѣлявшіе  кро- 
вяное давленіе  на  височной  артеріи,  находили  тѣже,  только- 
что  перечисленный  неудобства. 

Самъ  сФигмоманометръ  Ваша  въ  его  настоящемъ  видѣ,т.  е., 
съ  замѣною  ртутнаго  металлическимъ  манометромъ,  со  спи- 
ральною трубкою,  на  подобіе  имѣющейся  въ  ареометрѣ,  но 
наполненною  водой,  действительно,  въ  высшей  степени  удо- 
бенъ  и  укладистъ.  Но  въ  образцахъ,  имѣющихся  въ  обраще- 
ны, діаметръ  манометра  черезъ-чуръ  малъ,  почему  этотъ  по- 
слѣдній  и  раздѣленъ  лишь  на  десятки  миллиметровъ,  и  часто 
мнѣ  приходилось  затрудняться  въ  опредѣленіи  величины  кро- 
вянаго  давленія,  когда,  напр.,  стрѣлка  отошла  отъ  черточки, 
обозначающей  десятокъ  миллим.,  на  такое  незначительное  раз- 
стояніе,  что  не  стоитъ  еще  на  серединѣ  между  двумя  дѣленія- 
ми.  Мнѣ  казалось  бы  желательнымъ  значительно  увеличить 
діаметръ  манометра,  раздѣлить  его  на  миллиметры  и,  конеч- 
но, соотвѣтственно  удлинить  его  стрѣлку;  тогда,  при  тща- 
тельномъ  уравновѣшеніи  послѣдней,  навѣрное  оказалось  бы 
возможнымъ  вполнѣ  воспользоваться  пульсовыми  колебаніями 
стрѣлки,  которыя  и  теперь  всегда  появляются  при  хорошемъ 
пульсѣ,  но  сравнительно  рано  пропадаютъ  вслѣдствіе  малой 
чувствительности  прибора,  а  тогда,  пожалуй,  можно  было  бы 
судить  и  о  кровяномъ  давленіи  по  моменту  прекращенія  и 
появленія  пульсовыхъ  колебаній  стрѣлки.  Придавая  получаю- 
щимся при  употребленіи  СФИгмоманометра  даннымъ  лишь  от- 
носительное значеніе,  а  не  абсолютную  величину  кровянаго 
давленія,  я  не  находилъ  нужнымъ  прибѣгать  къ  способу,  при- 
мѣненному  и  описанному  д-ромъ  Бабаевымъ-Вабаяномъ  3),  и 
замѣнять  длинную  эластическую  трубку,  соединяющую  по- 
душечку съ  манометромъ,  кускомъ  эластическаго,  Француз- 
скаго  катетера;  но  за  то,  при  всѣхъ  повторныхъ  изслѣдо- 
ваніяхъ  я  тщательно  слѣдилъ,  чтобы  эластическая  трубка  на- 
ходилась въ  такомъ  же  положеніи,  какъ  и  при  первоначаль- 
номъ  изслѣдованіи. 


')  Къ  учѳнію  о  тѳплыхъ  ваннахъ.  Спб.,  1883.  Дисс,  стр.  71, 
3)  «Матеріалы  къ  учѳнію  о  дѣйствіи  холодныхъ  и  горячихъ  ручныхъ 
ванпъ>.  Спб.,  1884,  дисс,  стр.  71. 
8)  1.  с,  стр.  61. 
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Вліяніе  холодной  клизмы  на  кровяное  давленіе  выражалось 
всегда  сразу,  въ  самый  моментъ  еявведенія;  какъ  только  часть 
воды  попадала  въ  кишечникъ,  немедленно  начиналось  повы- 
шена кровянаго  давленія,  усиливавшееся  во  все  время  вхож- 
денія  воды.  Какъ  уже  упомянуто  выше,  подвергавшіеся  опы- 
ту не  должны  были  производить  при  постановкѣ  клизмъ  ника- 
кихъ  мышечныхъ  движеній,  а  для  уменьшенія  иногда  бывав- 
шаго  невольно  замѣтнаго  напряженія  брюшныхъ  мышцъ, 
они,  во  время  вхожденія  клизмы,  дышали  ровно,  съ  откры- 
тымъ  ртомъ.  Многихъ  это  затрудняло,  особенно  при  клизмахъ 
въ  5°  Ц.,  которыхъ  нѣкоторые  даже  не  въ  состояніи  были 
удержать  и  тотчасъ  выпускали  вонъ  попавшую  въ  кишеч- 
никъ воду;  такіе  субъекты  уже  не  подвергались  бодѣе  опы- 
тамъ  и,  понятно,  неудавшійся  опытъ  исключался  изъ  общаго 
числа  наблюденій.  Все  же  нѣкоторыя  мышечныя  движенія 
всегда  происходили  при  введеніи  клизмы,  а  потому  не  все  по- 
вышеніе  кровянаго  давленія  во  время  этого  момента,  особен- 
но при  клизмахъ  въ  5°  Ц.,  можетъ  быть  отнесено  на  счетъ 
вліянія  самой  клизмы,  часть  должна  быть  приписана  и  влія- 
нію  мышечныхъ  движеній.  Но  повышеніе  кровянаго  давленія, 
оказывавшееся  черезъ  полчаса  послѣ  выхода  клизмы,  опреде- 
лялось при  полной  неподвижности  тѣла  и  поэтому  должно 
быть  всецѣло  разсматриваемо,  какъ  вызванное  исключитель- 
но холодными  клизмами. 

Изъ  таблицы  XIV  (здоровые)  видно,  что  повышеніе  кровя- 
наго давленія,  найденное  30  минутъ  послѣ  выхода  клизмы, 
въ  среднихъ  выводахъ  болѣе  значительно,  чѣмъ  оказывавшее- 
ся во  время  введенія  клизмы;  изъ  таблицъ  же  XV  (хроники) 
и  XVI  (острые  больные)  получаются  противуположные  ре- 
зультаты, хотя  вообще  разница  между  кровянымъ  давленіемъ 
во  время  введенія  клизмы  и  30  минутъ  послѣ  ея  выхода  не 
особенно  велика.  У  здоровыхъ  самая  большая  разница  полу- 
чилась при  клизмѣ  въ  15°  Ц.;  30  минутъ  спустя  послѣ  ея  вы- 
хода кровяное  давленіе  было,  въ  среднемъ  выводѣ,  на  3,6°/0 
больше,  чѣмъ  во  время  введенія  клизмы;  самая  же  малая  раз- 
ница была  при  клизмѣ  въ  5°  Ц.,  послѣ  которой,  при  вторич- 
номъ  измѣреніи,  кровяное  давленіе  оказалось  выше,  чѣмъ  во 
время  клизмы  всего  на  0,4°/0.  У  хроническихъ  больныхъ  наи- 
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большая  разница  получилась  при  клизмахъ  въ  5°  Ц.,  30  ми- 
нуть послѣ  выхода  которыхъ  кровяное  давленіе  оказалось  ни- 
же, чѣмъ  во  время  введенія  клизмы  на  7,2°/0;  самая  же  мень- 
шая разница  была  при  клизмахъ  въ  20°  Ц.,  послѣ  выхода  ко- 
торыхъ 30  минутъ  спустя  кровяное  давленіе  найдено  мень- 
шимъ,  чѣмъ  во  время  введенія  клизмы  на  1,9°/0;  у  острыхъ 
больныхъ  наибольшая  разница  была  опять-таки  при  клизмахъ 
въ  5°  Ц.:  30  минутъ  спустя  послѣ  ихъ  выхода  кровяное  да- 
вленіе  оказалось  ниже,  чѣмъ  во  время  введенія  клизмы  на 
5,34°/0,  а  наименьшая  разница  получилась  при  клизмахъ  въ 
15°  Ц.,  посдѣ  выхода  которыхъ,  30  минутъ  спустя,  кровяное 
давленіе  было  ниже,  чѣмъ  во  время  введенія  клизмы  на  3,2°/0. 

Если  принять  въ  разсчетъ  вліяніе  на  кровяное  давленіемы- 
шечнаго  напряженія  при  введеніи  клизмы,  то  у  здоровыхъ  по- 
слѣдовательный  ЭФФектъ  клизмы  нужно  считать  еще  болыпимъ, 
а  у  хроническихъ  и  острыхъ  больныхъ  можно  предположить, 
что  послѣдовательное  вліяніе  клизмы  все  же  оказывается  силь- 
нѣе  первоначальна™.  Это  предположеніе  подтверждается  и 
тѣмъ  Фактомъ,  что,  напр.,  клизмы  въ  5°  Ц.,  вызывавшія  всег- 
да болѣзненное  ощущеніе  холода  въ  животѣ  и  невольныя,  труд- 
но сдерживавшіяся  сокращенія  брюшнаго  пресса,  у  здоровыхъ 
дали  наименыпія  повышенія  кровянаго  давленія  при  вторич- 
номъ  измѣреніи,  черезъ  30  минутъ  послѣ  выхода  клизмы,  сра- 
внительно съ  повышеніемъ  этого  давленія  въ  моментъ  введе- 
нія  клизмы,  а  у  хроническихъ  и  острыхъ  больныхъ  наиболь- 
шую разницу  между  повышеніями  кровянаго  давленія  въ  мо- 
ментъ введенія  клизмы  и  30  минутъ  спустя  послѣ  ея  выхода. 
Т.  е.,  если  бы  можно  было  вводить  клизму  такъ,  чтобы  мышцы 
тѣла  .яе  сокращались,  то  слѣдуетъ  допустить,    что  всегда 
получались  бы  повышенія  кровянаго  давленія,  при  опредѣле- 
ніи  его  30  минутъ  спустя  послѣ  выхода  клизмы,  гораздо  боль- 
шія,  чѣмъ  при  самомъ  введеніи  клизмы.  Здоровые  могли  легче 
удерживаться  отъ  мышечныхъ  движеній,  чѣмъ  больные,  и  у 
нихъ  такой  результатъ  и  получился,  но  уже  при  клизмѣ  въ 
5°  Ц.,  при  которой  слѣдовало  бы  ожидать  еще  большей  разни- 
цы въ  кровяномъ  давленіи,  въ  эти  два  измѣненія  вмѣшалось 
сокращеніе  брюшныхъ  мышцъ  и  разница  оказалась  наимень- 
шей; у  больныхъ  же  труднѣе  было  задерживать  мышечныя 
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движенія  при  ввѳденіи  клизмъ  и  вслѣдствіе  ихъ-то  сокращений 
и  получился  противуположный  результатъ,  а  такъ  какъ  клиз- 
мы въ  5°  Ц.,  очевидно,  возбуждаютъ  сильнѣйшія,  сравнитель- 
но съ  другими  клизмами,  мышечныя  движенія,  то  при  нихъ  и 
найдены  наибольшія  разницы  между  повышеніемъ  кровянаго 
давленія  въ  моментъ  введенія  клизмы,  которое  оказалось  го- 
раздо выше,  и  30  минутъ  спустя  поелѣ  ея  выхода. 

У  здоровыхъ  температура  клизмы  оказывала  прямое  вліяніе 
на  повышеніе  кровянаго  давленія:  чѣмъ  ниже  была  темпера- 
тура клизмы,  тѣмъ  сильнѣе,  въ  среднихъ  выводахъ,  повыша- 
лось кровяное  давленіе;  у  хроническихъ  больныхъ  наибольшее 
послѣдовательное  повышеніе  давленія  получалось  при  клизмѣ 
въ  10°  Ц.,  а  именно  на  14,6°/0  выше  первоначальнаго,  но  по- 
вышеніе  давленія  во  время  введенія  клизмы  было  все-таки 
сильнѣе  всего  при  клизмѣ  въ  5°  Ц.;у  острыхъ  больныхъ  клиз- 
мы въ  этомъ  отношеніи  вліяли  такъ  же,  какъ  и  у  здоровыхъ. 
У  больныхъ  клизмы  вызывали  значительно  меньшее  послѣдо- 
вательное  повышеніе  кровянаго  давленія,  чѣмъ  у  здоровыхъ; 
при  самомъ  же  введеніи  клизмъ,  особенно  болѣе  низкихъ  тем- 
пературъ,  кровяное  давленіе  у  больныхъ  повышалось  прибли- 
зительно столько  же,  сколько  и  у  здоровыхъ.  При  прочихъ  рав- 
ныхъ  условіяхъ,  у  людей  съ  сильнымъ  кровянымъ  давленіемъ 
послѣднее  повышалось  вообще  меньше,  чѣмъ  у  людей  съ  ме- 
нѣе  значительнымъ. 

Изъ  помѣщаемой  здѣсь  таблицы  видна  разница  въ  повыше- 
ніи  кровянаго  давленія  подъ  вліяніемъ  холодныхъ  клизмъ,  у 
больныхъ  бугорчаткою  легкихъ,  въ  среднихъ  выводахъ,  и  во- 
обще у  хроническихъ  больныхъ.  Въ  большинствѣ  случаевъ  у 
туберкулезныхъ  клизмы  вызывали  нѣсколько  большее  послѣ- 
довательное  повышеніе  кровянаго  давленія  и  нѣсколько  мень- 
шее въ  моментъ  введенія  клизмъ,  т.  е.,  въ  этомъ  отношеніи 
они  приближаются  какъ  бы  къ  здоровымъ;  объяснить  это 
можно,  пожалуй,  тѣмъ,  что  дѣйствительно  они  оставались  до- 
вольно спокойными  во  время  введенія  клизмъ,  за  исключевіемъ 
одного  изъ  нихъ,  Вальтушайтиса,  подъ  №  5-мъ,въ  таблицѣ  XV, 
который  собственно  и  былъ  причиной,  что  клизма  въ  15°  Ц. 
дала  у  туберкулезныхъ  противоположный  результатъ;  у  него 
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давленіе,при  введеніи  клизмы  въ  15° Ц., повысилось  на30,5°/0? 
а  клизмы  въ  10°  Ц.  онъ  уже  и  вовсе  не  могъ  удержать. 
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У  стариковъ,  въ  среднихъ  выводахъ,  приведенныхъ  въ  этой 
таблицѣ,  результаты  тоже  разнятся  отъ  полученныхъ  вообще 
у  хроническихъ  больныхъ;  такъ  у  нихъ  при  введеніи  клйзмъ 
повышеніе  еще  выше,  а  послѣдовательное  повышеніе,  опре- 
дѣляемое  30  минутъ  послѣ  выхода  клизмы,  еще  меньше,  чѣмъ 
вообще  у  хрониковъ.  Объяснить  это  какими  либо  болѣзненны- 
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ми  измѣненіями  нельзя,  такъ  какъ  вообще  всѣ  они  были,соб- 
ственно,выздоровливающими,  а  кажется,  причиною  этому  мо- 
жетъ  служить,  какъ  болѣе  слабая  раздражительность  вообще 
всѣхъ  центровъ  у  людей  пожилыхъ,  такъ  и  то,  что  изъ  4-хъ 
стариковъ,  попавшихъ  на  мои  опыты,  двое  были  съ  привыч- 
ными запорами,  при  которыхъ,  какъ  это  и  видно  изъ  прила- 
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гаемой  таблицы,  повышеніе  давлеыія  при  введеніи  клизмъ  еще 
значительнѣе,  чѣмъ  полученное  у  стариковъ  вообще;  замѣт- 
ная  же  разница,  въ  среднемъ  выводѣ,въ  повышеніи  давленія 
послѣ  выхода  клизмы  съ  такими  же  данными  предъидущей  таб- 
лицы, произошла  отъ  того,  что  субъекты  съ  привычными  за- 
порами были  сравнительно  моложе  остальныхъ,  помѣщенныхъ 
въ  группу  стариковъ  (Вогдановичъ,  47  лѣтъ,  подъ  Яг  1  т.  V 


У  БОЛЬНЫХЪ  СЪ  ПРИВЫЧНЫМИ  ЗАПОРАМИ. 
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18,35 
19,2 
27,2 
23,4 


®  И  О  ей 
К  2 


12.9 
12,4 
15,6 
16,3 


и  Котельниковъ  50  лѣтъ,  подъ  №  7  той  же  таблицы,  а  Скура, 
подъ  №  10  въ  таблицѣ  VI  и  совсѣмъ  молодой,  22-хъ  лѣтній 
человѣкъ).  Изъ  этого  можно  предположить,  что  страдающіе  за- 
порами дѣйствуютъ  энергично  и  при  введеніи  клизмы. 


КРОВЯНОЕ  ДАВЛЕНІЕ  У  ТИФОЗНЫХЪ. 


со 
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20 
15 
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Тифознымъ  .... 
Острымъ  больн.  вообще 
Тифознымъ  .    .  - 
Острымъ  больн.  вообще 
Тифознымъ  . 
Острымъ  больн.  вообще 
Тифознымъ  .... 
Острымъ  больн.  вообще 


12,9 

11,8 

13,7 

13,7 

20 

13,7 

25,2 

20,04 


10,7 
8,5 
12,48 
10,5 
7,75 
9,8 
15,8 
14,7 


Кровяное  давленіе  у  тифозныхъ,  какъ  это  видно  изъ  табли- 
цы/относилось нѣсколько  иначе  къ  клизмамъ,чѣмъ  у  острых* 
больныхъ  вообще;  у  нихъ,  за  исключеніемъ  лишь  клизм, ,  10-гра 
дусной  температуры,  давшей  при  измѣренш  давленія  30 
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нутъ  послѣ  выхода  клизмы,  процентное  повышеніе  меньшее, 
всѣ  повышенія  давленія  были  сравнительно  выше,  чѣмъ  въ 
среднихъ  выводахъ  этой  категоріи;  объясненіе  этому  Факту 
можно  найти  въ  томъ,  что  у  тифозныхъ  вообще  кровяное  дав- 
леніе  было  гораздо  ниже,  чѣмъ  у  остальныхъ  больныхъ,  такъ, 
напр.,  когда  у  всѣхъ  вообще  острыхъ  больныхъ  оно  опредѣля- 
лось  въ  среднемъ  въ  132,6  млм.(табл.  XVI),  у  тифозныхъ  оно 


кров.  давл.  у  больныхъ  крупознымъ  и  катарр.  воспал.  ЛЕГКИХЪ. 

Повышеніе  въ  %  кровя- 
наго  давленія. 

30'  послѣ 


03 

Ен  и 


Кому  была  поставлена. 
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143,5 
128,7 


Во  время 
ввѳденія 
клизмы. 

11,5 
10,2 
11,8 
16,3 
9,9 
13,7 
10,5 
12,7 
13,7 
14,5 
19,6 
20,04 


выхода 
клизмы. 

6,8 
7,2 
8,5 
11,6 
6,8 
10,5 
6,5 
13,2 
9,8 
10,4 
12,8 
14,7 


Съ  крупозн.  воспал.  легк. 
20  Съ  катар,  воспал. легкихъ. 

Вообще  острымъ  больн.  . 

Съ  крупозн.  воспал.  легк. 
15  Съ  катар,  воспал. легкихъ. 

Вообще  острымъ  больн.  . 

Съ  крупозн.  воспал.  легк. 
10  Съ  катар,  воспал. легкихъ. 

Вообще  острымъ  больн.  . 

Съ  крупозн.  воспал.  легк. 
5  Съ  катар,  воспал.  легкихъ 

Вообще  острымъ  больн.  . 

равнялось  всего  111,5  млм.,  а  уже  раньше  было  указано  на 
то,  что,чѣмъ  выше  кровяное  давленіе,  тѣмъ  сравнительно  сла- 
бѣе  оно  поднимается.  Это  же  видно  и  изъ  сопоставленія  дан- 
ныхъ,полученныхъ  у  больныхъ  крупознымъ  и  катарральнымъ 
воспаленіемъ  легкихъ,  съ  средними  выводами,  полученными 
у  острыхъ  больныхъ  вообще.  Изъ  этой  таблицы  видно,  что 
чѣмъ  выше  было  первоначальное  кровяное  давленіе  у  этихъ 
больныхъ,  тѣмъ,  сравнительно,  слабѣе  оно  повышалось  отъ 
клизмъ.  Вообще  же  повышеніе  давленія  у  нихъ  было  ниже, 
чѣмъ  получившееся  въ  среднемъ  выводѣ  у  острыхъ  больныхъ, 
а  ихъ  первоначальное  кровяное  давленіе  было  всегда  выше  и 
въ  этомъ  отношеніи  составляло  прямую  противоположность 
съ  кровянымъ  давленіемъ  у  тифозныхъ.  Игнацъ  Цадекъ  *")  на- 

*)  «Біе  Меззип^  аез  ВІиМгискз  аш  Мепзспеп  тіШІзІ;  аез  Вазсп'зспеп  Ар- 
рагаіз».  2еіІзсЬгіГі  Гііг  кііпізспе  Меі.  1881,  т.  П,  часть  Ш. 
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шелъ,  что  у  тифозныхъ  кровяное  давленіе  бываетъ  то  выше, 
то  ниже  нормальнаго,  а  у  пнеймониковъ  и  вообще  при  лихо- 
радкахъ  оно  повышается  и  падаетъ  вмѣств  съ  температурой, 
или  же  нѣсколько  даже  раньше. 

При  выходѣ  клизмы  и  каловыхъ  массъ,  что  бывало  почти 
одновременно,  кровяное  давленіе  всегда  повышалось  очень  зна- 
чительного при  этомъ  уже  не  замѣчалось, особенно  у  острыхъ 
больныхъ,  прямаго  соотвѣтствія  съ  первоначальнымъ  кровя- 
нымъ  давленіемъ,  а  размѣръ  повышенія  давленія  въ  этотъ  мо- 
ментъ  находился  въ  зависимости  отъ  Физическаго  состоянія 
больныхъ:  слабые,  какъ,напр.,  тиФозные  больные,  представля- 
ли гораздо  меньшее  повышеніе  давленія,  чѣмъ  болѣе  крѣпкіе 
больные.  Вольные  съ  привычными  запорами  въ  болылинствѣ 
случаевъ  давали  очень  большое  повышеніе  давленія;  вообще, 
чѣмъ  больше  было  каловыхъ  массъ,  тѣмъ  значительнѣе  было 
и  повышеніе  кровянаго  давленія.  Повышеніе  давленіе  крови 
во  время  выхода  клизмы  было  больше  всего  у  здоровыхъ  (отъ 
48,4°/о  до  42,4°/0,  въ  среднемъ  выводѣ),  наименьшее  же  повы- 
шеніе  при  этомъ  получалось  у  острыхъ  больныхъ  (въ  сред- 
нихъ  выводахъ  отъ  35,5°/0  до  29,5°/0),  у  хроническихъ  боль- 
ныхъ оно  колебалось  въ  среднихъ  выводахъ  между  43,4°/0  и 
41°/0.  Температура  клизмы  не  оказывала  никакого  вліянія  на 
размѣръ  повышенія  давленія  крови  во  время  ея  выхода.  Повы- 
шенія  давленія  крови  во  время  деФекаціи  зависитъ,  конечно, 
отъ  сокращенія  мышцъ  брюшнаго  пресса.  Само  по  себѣ,  сок- 
ращеніе  мышцъ  вызываетъ  такое  повышеніе;  такъ,  Марей 
сильно  сокращая  мускулы  ноги,  получилъ  значительное  повы- 
шеніе  кровянаго  давленія  и  объясняетъ  это  усиленіемъ  дѣй- 
ствія  сердца  и  сжатіемъ,  которое  производитъ  на  сосуды  мус- 
кульное сокращеніе  энергичное  и  длительное,  вполнѣ  спо- 
собное съузить  кровяной  токъ;  Авг.  Шоттъ  2),  нашелъ,  что 
гимнастическія  упражненія  поднимаютъ  кровяное  давленіе 
(определяемое  СФигмоманометромъ  Ваша)  на  30—40  млм. 
При  актѣ  же  деФекаціи,  сокращающіяся  мышцы  должны  ока- 
зывать прямое  вліяніе  и  на  крупные  сосуды  брюшной  по- 

~Ч  РЬѵзіоіойіо  шёсіісаіе  <іе~1а  сігсиШіоп  <1и  заче-  Рагіз  1863,  стр.  225. 

-1  ^  ТЬегаріе  сіег  спгопізспеп  Негг-КгапкЬеиеп».  Ввгііпег  кІішвсЬе  Ѵо- 
сЬепзсЬгіП.  1865,  №  34,  стр.  546. 


—  29  — 


лости  и  это  вполнѣ  объясняетъ  такое  значительное  повыше- 
ніе  давленія.  ПроФессоръ  Лебедевъ  и  д-ръ  Порошняковъ  *), 
опредѣляли  кровяное  давленіе  во  время  родовъ;  но,  къ  сожа- 
лѣнію,  у  нихъ  не  приведены  данныя  о  кровяномъ  давленіи  до 
наступленія  родовъ,  такъ  что  не  съ  чѣмъ  сравнивать  получен- 
ныя  величины  и,  кромѣ  того,  свои  измѣренія  они  производили 
во  время  паузъ,а  не  во  время  потугъ,  почему  я  и  не  могу  вос- 
пользоваться Фактами,  добытыми  ими,  такъ  какъ,  хотя  и  нельзя 
сравнивать  ЭФФектъ,  производимый  потугами, съ  тѣмъ,  который 
получается  при  деФекаціи,но  аналогія  между  ними  все  же  дол- 
жна быть. 

Хотя,  какъ  это  и  было  указано  выше,  при  введеніи  клизмъ 
бываютъ  нѣкоторыя  мышечныя  сокращенія,  но  ими  одними 
невозможно  объяснить  всего  получаемаго  при  этомъ  повыше- 
нія  кровянаго  давленія,  для  этого  оно  сравнительно  съ  мышеч- 
ными движеніями  велико,  появляется  черезъ  чуръ  быстро  и 
размѣръ  его  находится  въ  соотношеніи  съ  температурой  клиз- 
мы: чѣмъ  ниже  послѣдняя,  тѣмъ  выше  оказывается  кровяное 
давленіе.  Кромѣ  того, получавшееся  во  всѣхъ  безъ  исключенія 
случаяхъ,болѣе  или  менѣе  значительное  повышеніе  кровянаго 
давленія,30  минутъ  послѣ  выхода  клизмы,  указываетъ,  что  при 
этомъ  дѣйствуютъ  не  одни  мышечныя  сокращенія,  вліяніе  ко- 
торыхъ  на  давленіе  не  можетъ  быть  столь  ддительнымъ.  Про- 
Фессоръ Аубертъ  2)  приводитъ  выводы  Сигмунда  Майера  и 
I.  ф.  Ваша,  ф.  Вроомъ-Хукгееста,  Вензена  и  ф.  Бецольда, 
Ціона  и  Людвига,  Аспа  и  ф.  Ваша,  которые  нашли,  что  «пег- 
ѵиз  8р1апсЬпіси8  для  кишекъ  и  почекъ  является  вазомотор- 
нымъ,  съуживающимъ  сосуды  нервомъ,  перерѣзка  котораго 
вызываетъ  значительное  наполненіе  брыжжеечныхъ  и  почеч- 
ныхъ  сосудовъ,  раздраженіе  же  его — болѣе  или  менѣе  значи- 
тельное сокращеніе  этихъ  сосудовъ         кровяное  давленіе, 

(измѣряемое  въ  сагоііз),  при  раздраженіи  нерва  значительно 

*)  «Вазсп'з  8рЬу§тотапотѳ1;ег  шкі  сіѳг  Віиійгиск  \ѵаЬгеп<і  <іег  ОеЪигІ;  ипй 
сіез  ѴѴосЬѳпЬѳиѳз  іт  2изатшеппап§е  шіі  Риіз,  Тетрегаіиг  ип(і  Кезрігаііопэ . 
СепігаІЫаи  Гиг  аутіко1о§іѳ  1884.  Тоже  въ  Русской  Мѳдициеѣ  1883,  №  1. 

*)  Иннервація  органовъ  кровообращѳнія.  Руководство  къ  Фивіологіи ,  из- 
данное д-мъ  Германомъ,  т.  IV,  часть  I.  Дерево дъ  подъ  редакціей  проф. 
Щербакова  п  пр.  д  та  Панормова.  С.-Петербургъ,  1888,  стр.  505. 
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выше,  иногда  въ  два  раза,  чѣмъ  безъ  раздраженія».  А  настра- 
аицѣ  526  того  же  сочиненія  приведены  результаты  опытовъ 
Аепа,  который  пришелъ  къ  вакдючевію,  что  иовышевіе  дав- 
ленія  при  раздраженіи  центральна™  конца  п.  зріапсппісі  бо- 
лѣе  значительно,  чѣмъ  при  раздраженіи  периферическая  его 
конца.  На  слѣдующей  же,  527-й  страницѣ  ниходимъ,  что 
Д.  Германъ  и  Ганцъ  наблюдали  при  инъекціи  ледяной  воды 
въ  желудокъ  кураризированныхъ  животныхъ  (собакъ)  значи- 
тельное повышеніе  артеріальнаго  давленія;  хотя  далѣе  и  гово- 
рится самимъ  Аубертомъ,  что  до  сихъ  поръ  еще  не  рѣшено, 
черезъ  что  проводятся  эти  раздраженія,  черезъ  зрІапсЬпісив 
или  ѵа^из,  но  сущеетвованіесосудистыхъ  реФлексовъ  со  зріаіі- 
сппісив  едвали  ли  возможно  отрицать.  Вообще  имѣется  много 
работъ  надъ  вліяніемъ  термическихъ  агентовъ  на  кровяное 
давленіе  и  большинство  авторовъ,  изучавшихъ  этотъ  вопросъ, 
нашли,  что  холодъ  вызываетъ  повышеніе  кровянаго  давленія. 
Такъ,  Леманъ  *),  Швейнбиргъ  и  Полаккъ  2)  при  холодныхъ 
ваннахъ  всегда  получали  повышеніе  кровянаго  давленія,  а 
послѣдніе  двое  констатировали  пониженіе  его  пра  теплыхъ  си- 
дячихъ  ваннахъ;  д-ръ  Сильва 3), прикладывая  къ  области  серд- 
ца пузырь  со  льдомъ,  находилъ  значительное  и  длительное  по- 
вышеніе  кровянаго  давленія.  Изъ  русскихъ  работъ  въ  этомъ 
направленіи,  можемъ  указать  на  работу  д-ра  Стельмаховича  *), 
находившаго  повышеніе  кровянаго  давленія  съ  самаго  начала 
холоднаго  обертыванія;  на  работу  д-ра  Якимова  5),  пришед- 
шаго  къ  заключенію,  что  подъ  вліяніемъ  теплыхъ  ваннъ  кро- 
вяное давленіе  падаетъ.  Правда,  имѣются  указанія  и  на  проти- 
вуположные  результаты:  такъ,  д-ръ  Шолковскій  6),нашелъ,  что 


')  «ВІіпЛгиск  пасп  Вайегп».  2еіІзспг№  Шг  кііпізспе  Меііс.  Вй.  VI,  1883, 
стр.  207. 

3)  В-іе  ЧѴігкип§  каііег  ипсі  ѵгагтег  ВіІгШег  аиГ  ВЫйтск  ипсі  Риіз  ("ѴѴіп- 
Іегпііг,  КНпізсЬе  ЗІиЛіеп  аиз  йег  а11§етеіпеп  РоШтік.  "ѴѴіеп  1887.Цитирую 
по  ВаиН,  1.  с). 

8)  8и1  агіопе  (іеііа  ѵезіса  йі  §Ьіассіо  аріісаіа  аііа  ^іопе  сагсііаса.  Іл  гііог- 
та  Мейіса,  1886,  №  253.  Цитирую  по  ВазсН,  1.  с. 
*)  1.  с,  стр.  46. 

Б)  Къ  ученію  о  теплыхъ  ваннахъ.  С-Петербургъ.  1883.  Дисс,  стр.  82. 
в)  Къ  вопросу  о  дѣйствіи  горячихъ  ножныхъ  ваннъ.  С.-Пѳтербургъ. 
Дисс,  стр.  60. 
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при  горячихъ  ножныхъ  ваннахъ  кровяное  давленіе  повышает- 
ся, а  сердцебіеніе  учащается  съ  характернымъ  измѣненіемъ 
пульсовой  кривой;  д-ръ  Васильевъ  1 ),  тоже  заключаетъ,  что 
при  горячихъ  ручныхъ  ваннахъ  кровяное  давленіе  повышается, 
а  пульсъ  и  дыханіе  учащаются,  а  при  холодныхъ  ручныхъ  же 
ваннахъ  кровяное  давленіе  падаетъ  и  пульсъ  замедляется. 
Дальше  будетъ  указано  соотвѣтствіе  между  кровянымъ  давле- 
ніемъ  и  пульсомъ  при  нормальныхъ  условіяхъ  со  стороны  ин- 
нерваціи  сердца,  по  которому  такіе  результаты  могутъ  быть 
объяснены  лишь  измѣненіямй  иннерваціи  сердца. 

Мѣстное  приложеніе  холода  къ  кишечнику,  что  происходитъ 
при  введеніи  холодныхъ  клизмъ,  должно  повести  за  собой  силь- 
ное раздраженіе  периФерическихъ  развѣтвленій  п.  зрІапсЬпісі, 
которое  и  отражается,  черезъ  сосудодвигательный  центръ,  зна- 
чительнымъ  съуженіемъ  сосудовъ  брыжжейки  и  почекъ,а  при- 
нимая во  вниманіе  количество  крови,  обращающееся  въ  этихъ 
органахъ,  объясняется  легко  и  значительное  повышеніе  кровя- 
наго  давленія,  получаемое  послѣ  холодныхъ  клизмъ. 

Вліяніе  холодныхъ  клизмъ  на  пульсъ  и  дыханіе. 

30  минутъ  спустя  послѣ  выхода  клизмъ,  пульсъ  въ  громад- 
номъ  большинствѣ  случаевъ  болѣе  или  менѣе  замедлялся,  ди- 
кротизмъ,  если  онъ  наблюдался  при  первоначальномъ  изслѣ- 

УМЕНЫПЕНІЕ  ЧИСЛА  УДАРОВЪ  ПУЛЬСА  П0СЛѢ  КЛИЗМЪ. 
2  •  о     ^  о 

§а  У  КОГО.  2І  1І1 

Здоровые   65  —  4,6  —  7 

20  Хроники   74,9  —  6,9  —  9,2 

Острые  больные    ...  101  —  8,4  —  8,3 

Здоровые   69,4  —  8,2  —11,8 

15  Хроники   71,3  8,3  _1і,6 

Острые  больные    .    .    .  101,2  —  7,2    7,1 

Здоровые   65,5  —  5,5  —  8,4 

10  Хроники   69,2  —  8,3  —12 

Острые  больные  .    .     .  99,4  —  6,6  —  6,64 

О  Матеріалы  къ  ученію  о  дѣйствіи  холодныхъ  и  горячихъ  ручныхъ 
ваннъ.  Дисс.  С.-Петербургъ,  стр.  84  и  85. 
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Здоровые  71,7      —11,1  —15,4 

5  Хроники  70,2     —  6,9       —  9,8 

Острые  больные  .    .    .     99,5     — 13, ь      — 13,1  6 

дованіи,  пропадалъ  и  вообще  пульсъ  становился  нолнѣе.  Такъ 
какъ  абсолютный  циФры  (величины)  не  могутъ  играть  рѣша- 
ющей  роли  при  опредѣленіи  размѣров  ь  замедленія  пулься  цос- 
лѣ  холодныхъ  клизмъ,  то  здѣсь  и  приведено,  въ  среднихъ  вы- 
водахъ,  на  сколько  процентовъ  противъ  первоначаяьнаго  чис- 
ла ударовъ  пульса  произошло  замедленіе  его.  Изъ  этихъ  дан- 
ныхъ  видно,  что  замедденіе  пульса  нѣсколько  согласовалось  съ 
температурой  клизмы,  за  исключеніемъ  хроническихъ  больныхъ, 
у  которыхъ  наибольшее  замедленіе  пульса  произошло  при  клиз- 
махъ  въ  10°  Ц.,  на  12°/0,  а  клизмы  въ  20°  и  въ  5°  дали  почти 
одинаковые  результаты:  при  первой  число  ударовъ  пульса  умень- 
шилось на  9,2°/0,  а  при  2-й  на  9,8°/0;  у  остальныхъ  клизма  въ 
5°  Ц.  вызвала  самое  большее  замедленіе  пульса:  у  здоров ыхъ 
на  15,4°/0,  а  у  острыхъ  больныхъ  на  13,86°/0.  Если  сравнить 
этотъ  результатъ  съ  полученными  при  разсматриваніи  повы- 
шенія  кровянаго  давленія  подъ  вліяніемъ  клизмъ,  то  найдемъ 
между  ними  полную  аналогію:  тамъ,  у  хрониковъ,  наивысшее 
повышеніе  кровянаго  давленія  получалось  при  клизмахъ  въ 
10°  (на  14,6°/0),  а  у  остальныхъ  при  клизмахъ  въ  5°  Ц.  (у  здо- 
ровыхъ  на  20,8°/о,  а  у  острыхъ  больныхъ  на  14,7°/0). 


ВДІЯНШ  КЛИЗМЪ  НА  ПУЛЬСЪ  ПРИ  БУГОРЧАТКѢ  ЛЕГКИХЪ. 


Кому  поставлена. 


20 
15 
10 

5 


Туберкулезнымъ  . 
Вообще  хроникамъ 
Туберкулезнымъ  . 
Вообще  хроникамъ. 
Туберкулезнымъ  . 
Вообще  хроникамъ. 
Туберкулезнымъ 
Вообще  хроникамъ. 


о 

а,  сколько 
ударовъ 

а  сколько 
І0  умень- 
шился. 

Я 

«1 

н 

м  ^ 

До 

81,5 

-  4,3 

-  5,2 

74,9 

—  6,9 

-  9,2 

81,5 

-  7,7 

-  9,4 

71,3 

—  8,3 

-11,6 

76,6 

—  8,6 

—11,2 

62,2 

—  8,3 

—12 

82 

—  6,6 

—  8 

70,2 

—  6,9 

-  9,8 

У  больныхъ  бугорчаткою  легкихъ,  какъ  это  видно  изъ  на- 
стоящей таблицы,  температура  клизмы  вліяла  на  пульсъ  такъ 
,  какъ  и  у  хроническихъ  больныхъ  вообще;  но  размѣръ  замед- 


же 
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ленія  пульса  у  страдающихъ  бугорчаткою,  значительно  мень. 
шій,  чѣмъ  получившійся  въ  среднемъ  выводѣ  у  хрониковъ.  У 
одного  изъ  больныхъ  бугорчаткою,  а  именно  Горонскаго  (№  3 
таб.  V),  пульсъ  очень  мало  поддавался  вліянію  клизмы  и  при  20- 
градусной,  напр.,  далъ  даже  бблыпее  число  ударовъ  на  4,7°/0. 
Изъ  острыхъ  больныхъ,  тифозные  дали  сильнѣйшее  уменьше- 
ніе  числа  ударовъ  пульса  (на  17,2°/0)  при  клизмѣ  въ  10°Ц.,  при 
клизмахъ  въ  20°  и  въ  15°  пульсъ  у  нихъ  замедлялся  менѣе, 
чѣмъ  у  острыхъ  больныхъ  вообще,  а  при  клизмахъ  въ  10°  и 
5°  онъ  у  нихъ  уменьшился  сильнѣе,  чѣмъ  въ  среднемъ  выводѣ 
у  острыхъ  больныхъ.  Пульсъ  у  больныхъ  катарральною  пней- 
моніею  замедлялся  болѣе,  а  у  больныхъ  крупознымъ  воспа- 
леніемъ  легкихъ  менѣе,  чѣмъ  у  острыхъ  больныхъ  вообще. 

ВЛІЯНІЕ  КЛИЗМЪ  НА  ПУЛЬСЪ  У  ТИФОЗНЫХЪ. 


о     ,_:  о 


2  о  м      5  й 


м  «■  Кому  ставились.  ^5  я  л  В  «а§ 

20  Тифознымъ   93  —  3  —  3,2 

Вообще  острымъ  больнымъ.  101  —  8,4  —  8,3 

]5  Тифознымъ   103,5  —  4  —  3,8 

Вообще  острымъ  больнымъ.  101,2  —  7,2  —  7,1 

10  Тифознымъ   102  —18,5  —17,2 

Вообще  острымъ  больнымъ.  99,4  —  6,6  —  6,64 

5  Тифознымъ   99  _15  —15,2 

Вообще  острымъ  больнымъ.  99,5  —13,8  —13,86 

ВЛІЯНІЕ  КЛИЗМЪ  НА  ПУЛЬСЪ  ПРИ  КРУПОЗНОМЪ  И   КАТАРРАДЬНОМЪ  ВОСПА- 
ЛЕНЫ ЛЕГКИХЪ. 

і 

СО  _  О        м  О 

Й  "  тг  *  2  §  «  «  2  8  « 

.  я  «  Кому  ставились.  »  3  8  §.  В         §  а  » 

Ен  4  И    ^  д° 

Съ  крупозн.  воспал.  легкихъ.  104  —  4,5  —  4,3 

20  Съ  катарр.  воспал.  легкихъ.  95,5  _Ю  —10,4 

Вообще  острымъ  больнымъ.  101  —  8,4  —  8,3 

Съ  крупозн.  воспал.  легкихъ.  103  —  8,3  —  8 

15  Съ  катарр.  воспал.  легкихъ.  102  — 10  —  9  8 

Вообще  острымъ  больнымъ.  101,2  —  7,2    7Д 

3 


—    34  - 


Съ  крупозн.  воспал.  легкихъ.    100       -  3  6    —  4  8 
10  Съ  катарр.  воспал.  легкихъ.      91       —  б'      —  6  в 
Вообще  острымъ  больнымъ.      99,4    —  6  6     —  б'б4 

Съ  крупозн.  воспал.  легкихъ.    104       — Ю       —9  6 
5  Съ  катарр.  воспал.  легкихъ.      94,5     — 1з'б     — 14^ 
Вообще  острымъ  больнымъ.      99,'б    —13  8     —13  86 

Марей  Г)  первый  указалъ  на  то,  что  всякое  дѣйствіе,  направ- 
ленное не  на  сердце  и  которое,  однако,  измѣняетъ  быстроту 
ударовъ  сердца,  дѣйствуетъ  первоначально  на  теченіе  крови 
въ  артеріяхъ,  или  облегчая  его,  или  препятствуя  ему.  Если 
оно  облегчаетъ  теченіе  крови,  то  оно  ускоряетъ  сердцебіеніе; 
если  оно  затрудняетъ  это  теченіе,  то  оно  замедляетъ  сокраще- 
нія  желудочка;  ибо  всякій  мускулъ,  который  долженъ  предста- 
вить  извѣстное  число  сокращеній,  производитъ  ихъ  тѣмъ  бы- 
стрѣе,  чѣмъ  меньше  препятствій  ему  нужно  побѣдить.  Въ  дру- 
гой своей  работѣ  *)  онъ  указываетъ  на  то,  что,  при  равныхъ 
условіяхъ  со  стороны  иннерваціи  сердца,  частота  его  ударовъ 
уменьшается  при  увеличеніи  артеріальнаго  давленія  и  наобо- 
ротъ.  ПроФессоръ  Чирьевъ  3)  высказывается  совершенно  такъ 
же;  онъ  находитъ,  что  «повышеніе  давленія  крови  возбуждаетъ 
какъ  двигательные,  такъ  и  задерживающіе  сердечные  узлы; 
характеръ  измѣненія  числа  сердцебіеній,  при  повышеніи  дав- 
летя  крови,  зависитъ  отъ  результата  интерФеренціи  этихъ 
двухъ  возбужденій:  у  животныхъ  съ  достаточно  возбудимыми 
регуляторными  системами  сердца,  пока  задерживающій  аппа- 
ратъ  возбудимъ,  повышеніе  давленія  крови  замедляетъ  сердце- 
біеніе  и  иногда  весьма  значительно,  въ  остальныхъ  случаяхъ, 
въ  особенности  послѣ  утомленія  задерживающаго  аппарата 
многими  предшествовавшими  возбужденіями  поднятіемъ  дав- 
летя,  преобладаетъ  учащеніе.  Д-ръ  Шапиро  4)  произвелъ  цѣ- 
лый  рядъ  наблюденій  надъ  отношеніемъ  кровянаго  давленія, 
пульса  и  дыханія  къ  различнымъ  положеніямъ  тѣла  и  объяс- 


')  РЬузіо1о§іе  шёсіісаіе  йе  1а  сігсиіайоп  йи  зап§.  Рагіз  1863,  стр.  205. 

*)  «Ргеззіоп  еі  ѵііеззе  сіи  зап§.»  Рпузіо1о§іе  ехрёгітепіаіе.  Тгаѵаих  сіи  М. 
Магеу.  Рагіз,  1875,  стр.  339. 

3)  Зависимость  сердечнаго  ритма  отъ  колебаній  внутрисосудистаго  дав- 
лѳнія  крови.  С-П-бургъ,  1876  г.  Дисс,  стр,  78  и  79. 

*)  1.  с,  стр.  68. 
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няетъ  получавшееся  при  горизоптальномъ  положеніи  значи- 
тельное замедленіе  пульса,  сравнительно  съ  бывшимъ,  при 
вертикальномъ  положеніи,  повышеніемъ  кровянаго  давленія, 
наступавшимъ  при  горизонтальномъ  положеніи.  Послѣ  всего 
вышеприведенпаго  можно  смѣло  высказаться,  что  замедленіе 
пульса  послѣ  холодныхъ  клизмъ  зависитъ  отъ  повышенія  кро- 
вянаго давленія,  всегда  послѣ  нихъ  получавшагося;  тѣмъ  бо- 
лѣе,  что  клизмы  не  могутъ  имѣть  непосредственнаго  вліянія 
на  характеръ  сердечныхъ  сокращеній.  Повышеніемъ  же  дав- 
ленія  объясняется  и  замѣченное  у  нѣкоторыхъ  больныхъ  исче- 
заніе  дикротизма  при  изслѣдованіи  пульса  30'  послѣ  выхода 
клизмы  *). 

Дыханіе  подъ  вліяніемъ  холоднымъ  клизмъ  замедлялось  и 
дѣлалось  замѣтно  болѣе  глубокимъ  и  спокойнымъ;  нополучен- 
ныя  циФровыя  данныя  такъ  разнообразны,  что  невозможно 
привести  ихъ  къ  какому  нибудь  опредѣленному  выводу  по  от- 
ношению, напр.,  вліянія  температуры  клизмы  на  дыханіе.  Такъ 
какъ  частота  дыхательныхъ  движеній  зависитъ  и  отъ  воли,  то 
нельзя  придавать  рѣшающаго  значенія  сосчитыванію  числа 
такихъ  движеній;  по  крайней  мѣрѣ  я  замѣтилъ,что  люди,  под- 
вергавшіеся  опытамъ,  какъ  только  замѣчали,  что  я  сосчиты- 
ваю число  ихъ  дыханій,  сейчасъ  же  измѣняли  его  характеръ. 
У  острыхъ  больныхъ,  особенно  съ  подавленною  психическою 
деятельностью,  какъ,  напр.,  у  тифозныхъ,  наибольшее  замед- 
леніе  дыханія  получилось  при  клизмахъ  въ  15°  Ц.,  (на  15°/0) 
а  наименьшій  результатъ  дали  клизмы  въ  5°  Ц.  (на  9,4°/0). 

ВЛІЯНІЕ  КЛИЗМЪ  НА  ДЫХАВІЕ  У  ТИФОЗНЫХЪ. 

Темп.  Число  дыха-      Уменьшилось       На  сколько 

въПшТд  НШ  Д™  послѣ™       "/о  Уменьши- 

вь  град.  ц.  мы.  лось. 

мы. 

20  30,6  3,7  12 

Щ          15  ^  ;'"  32,7  4,9  '**БЯ    15      [<у '/  ■ 

10  30  3,3  п 

5  28,8  2,7  9,4 


')  Магеу,  1.  с. 


Если  разсматривать  средніе  выводы,  то  увидимъ,  что,  за 
исключеніемъ  хроническихъ  больныхъ,  у  остальныхъ  чѣмі>  хо- 
лоднѣе  была  клизма,  тѣмъ  долѣе  она  оставалась  въ  организмѣ; 
только  у  хроническихъ  больныхъ  дольше  всѣхъ  оставались 
клизмы  въ  20°  Ц.,  а  скорѣе  всѣхъ  вышли  клизмы  въ  10°Ц.  Но, 
изучая  случаи,  каждый  въ  отдѣльности,  бросается  въ  глаза 
громадная  разнообразность,  съ  которою  относились  различ- 
ные субъекты  къ  клизмамъ  съ  этой  стороны:  нѣкоторые  удер- 
живали ихъ  по  32  минуты,  другіе  уже  черезъ  минуту  съ  чет- 
вертью чувствовали  непреодолимый  позывъ  къ  деФекаціи  и  не 
въ  состояніи  были  долѣе  задерживать  клизму;  не  только  у раз- 
ныхъ  людей  клизмы  различное  время  задерживались,  но  и 
одинъ  и  тотъ  же  субъектъ  относился  различно  къ  нимъсъ  этой 
стороны;  одинъ  разъ  онѣ  задерживались  у  него  долго,  а  дру- 
гой выходили  очень  быстро.  Нѣсколько  однообразнѣе  остава- 
лись клизмы  у  острыхъ  больныхъ,  хотя  и  среди  нихъ  попада- 
лись задерживавшіе  клизмы  до  20  минутъ,  а  у  другихъ  онѣ 
выходили  уже  черезъ  3  минуты. 

Больные,  страдавшіе  привычными  запорами,  задерживали 
клизмы  такъ  же  разнообразно,  какъ  и  прочіе,  подвергавшіе- 
ся  опытамъ.  На  основаніи  всѣхъ  вышеизложенныхъ  данныхъ 
оказывается,  что  холодныя  клизмы: 

1)  вызываютъ  длительное  пониженіе  температуры,  которая 
не  достигаетъ,  въ  среднихъ  выводахъ,  своей  первоначальной 
высоты  и  при  измѣреніи,  произведенномъ  30  минутъ  послѣ 

выхода  клизмы; 

2)  вызываютъ  значительное  повышеніе  кровянаго давленія, 
какъ  въ  самый  моментъ  введенія  клизмъ,  такъ  и  остающееся, 
а  у  здоровыхъ  оказавшееся  еще  большимъ,  и  при  измѣреніи, 
дѣлавшемся  30  минутъ  послѣ  выхода  клизмы,  и 

3)  замеддяютъ  пульсъ  и  дыханіе  на  столько,  что  полчаса 
послѣ  выхода  клизмы,  въ  среднихъ  выводахъ,  и  тотъ  и  другое 
были  значительно  медленнѣе,  чѣмъ  до  клизмы. 


Не  разсчитывая  нисколько  поставить  холодныя  клизмы,  въ 
ряду  жаропонижающихъ  средствъ,  на  одномъ  уровнѣ,  по  силѣ 
и  продолжительности  вліянія  на  температуру,  съ  холодными 
ваннами,  я  все  же  нахожу,  что  во  многихъ  случаяхъ,  гдѣ  эти 


-  37  - 


послѣднія  неудобопримѣнимы  почему  либо,  холодный  клизмы 
могутъ  оказать  существенную  пользу  и  явятся  могучими  по- 
собниками при  антипиретическомъ  методѣ  леченія.  Ограничи- 
ваться ими  однѣми  въ  борбѣ  съ  упорною  лихорадкою  едва  ли 
будетъ  раціонадьно,  такъ  какъ  тогда  пришлось  бы  ихъ  ста- 
вить очень  часто,  одну  за  другою,  а  это  сопряжено  съ  извѣ- 
вѣстнымъ  безпокойствомъ  для  больнаго;  хотя,  не  могу  не  за- 
мѣтить,  что  примѣняются  же  холодныя  обертыванія,  а  едвали 
онѣ  причиняютъ  меньше  хлопотъ  и  возни,  какъ  длябольнаго, 
такъ  и  для  окружающихъ,  а  по  силѣ  дѣйствія,  какъ  это  и  бы- 
ло указано  выше,  однократное  холодное  обертываніе  почти 
равносильно  одной  клизмѣ  въ  20°  Ц.  Кромѣ  жаропонижающа- 
то  своего  дѣйствія,  холодныя  клизмы  еще  полезны  и  тѣмъ,  что 
основательно  очищаютъ  кишечникъ  и  этимъ  уже  предохраня- 
ютъ  отъ  громаднаго  зла,  причиняемаго  скопленіями  кала  и 
газовъ. 

Вообще,  клизмы  въ  20°  и  въ  15°  переносятся  легко,  не  вы- 
зываюсь никакихъ  непріятныхъ  ощущеній,  видимо  успокаи- 
ваютъ  нервную  систему;  не  то  бываетъ  при  клизмахъ  въ  5° 
Ц.,  онѣ  рѣгаительно  у  всѣхъ  вызываютъ  ощущенія  сильнаго 
холода  въ  животѣ,  у  нѣкоторыхъ  бодьныхъ  появлялись  даже 
судорожныя  подергиванія  и  знобы;у  всѣхъ  очень  трудно  было 
вводить  эту  клизму,  вслѣдствіе  невольныхъ  сокращеній  брюш- 
ныхъ  мышцъ;  приходилось  всячески  отвлекать  вниманіе  под- 
вергавшихся опыту,  а  многія  не  въ  состояніи  были  задержи- 
вать эти  клизмы,  которыя  и  выходили  немедленно;  клизмы  въ 
10°  Ц.  занимаютъ  средину  между  тѣми  и  другими  по  субъек- 
тивному отношенію  къ  нимъ  подвергавшихся  опытамъ.  Я  бы 
не  совѣтовалъ  употреблять  клизмы  въ  5°  Ц.,  какъ  жаропони- 
жающаго  средства;  мнѣ  кажется,  что  лучшею  температурою 
клизмы  для  этой  цѣли  будетъ  15°  Ц.  Всѣ  результаты,  до- 
стигаемые употребленіемъ  холодной  клизмы,  можно  объяснить 
тѣмъ,  что  она,  приходя  въ  соприкосновеніе  со  слизистой  обо- 
лочкой кишечника,  своей  низкой  температурой  вызываетъ 
реФлекторно  съужепіе  сосудовъ  брюшныхъ  и  тазовыхъ  орга- 
новъ,  чѣмъ  и  повышаетъ  кровяное  давленіе,  а  повышеніе 
давленія  замедляетъ  число  сердечныхъ  сокращеній  и,  можетъ 
быть,  уже  этимъ  однимъ  получается  и  уменьшеніе  числа  ды- 
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ханій.  На  температуру  тѣла  холодный  клизмы  дѣйствуютъ, 
конечно,  и  отнимая  тепло  отъ  организма,  въ  который  введены; 
но  все  же,  главнымъ  образомъ,  при  замѣчаемомъ  послѣ  нихъ 
пониженіи  температуры  преобладающую  роль  играетъ  нерв- 
ный термическій  приборъ. 


При  данныхъ,  имѣвшихся  у  меня,  я  могъ  сдѣлать  лишь 
только-что  изложенные  выводы,  еще  требующіе  днльнѣйшеп 
провѣрки;  но  можно  предполагать,  что,  при  дальнѣйшемъ 
изученіи  вопроса  о  вліяніи  холодныхъ  клизмъ  на  кровяное 
давленіе,  получатся  результаты,  которые  не  будутъ  лишены 
существенна™  значенія  для  практической  медицины. 


1/1 


ТАБЛИЦЫ. 
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СРЕДИ] 


Кому  клизмы 
ставились. 


Теми,  клизмы  и  номѳръ  таблицы. 


Здоровые. 


Хроническіе 
больные. 


Острые  боль- 
ные. 


Клизма 

въ 

20° 

н. 

Таблица 

Г.  . 

> 

> 

15° 

> 

> 

II  . 

> 

> 

10° 

» 

> 

111  . 

> 

> 

5° 

> 

IV  . 

Клизма 

вь 

20° 

ц. 

Таблица 

V  . 

і 

> 

15° 

> 

> 

VI  . 

> 

> 

10° 

> 

> 

VII  . 

> 

> 

5° 

> 

> 

VIII. 

Клизма 

въ 

20° 

ц. 

Таблица 

IX  . 

> 

> 

15° 

> 

> 

X  . 

> 

> 

10° 

> 

> 

XI  . 

До  клизмы. 


Теми,  но 
Цельзію. 


з 


Давл.  кропи 
вь  момент і 


І5 

 '  о 

—  л 

2  р  I 


Во  вреы 
входа  клыі 
ыи. 


Давл.  кро 
въ  момен 


5*1  = 


5° 


XII 


36,77 
36,92 
36,86 
30,85 


37,51 
37,11 
37,08 
37,26 

39,33 
39,32 
39,17 
39,06 


37,3 
37,26 
37,28 
37,35 

37,91 
37,55 
37,57 
37,64 


65 
69,4 
65,5 
71,7 


74,9 
71,3 
69,2 
70,2 


39,74101 
39,9  |Ю1,2 
39,62!  99,4 


39,49 


99,5 


17,6 
17.4 
17 
17,1 

23,2 
24,1 
23,7 
23,7 


30.6 
32,7 
30 
28,8 


133,2 
133,2 
134,3 
135,6 


128.9 
129;б 
132,7 
132,8 

132,6 
132,8 
138,7 
128,7 


129,3  155.8 15И 
129,1  152^3  Ш- 
130,9  157,8і15* 
132,3  163,3  15і 


125  146,1 14і 
126,2  151,5  Ш 
128,9154.6  150 
128,61 58/7  154 


128,3148,3 144 
128,71151  ІШ 
134,8  157,81 5; 
124,7  154,5150 


I.  Здоровые.  Ли: 


2, 


Имена  и  фамиліи. 


1 

2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 


Людвпгъ  Гофманъ  . 
Василііі  Усиенскій. 
Петръ  Абрамовъ  . 
Яковь  Ларіоновъ  . 
Петръ  Трусовъ.  . 
Василііі  Бѣлокуровь 
Егоръ  Докучаевъ  . 
Викентій  Гудаіітисъ 
Михаилъ  ГІятковъ  . 
Алексѣй  Лисинъ  . 


Среднее. 


м 

сз 

а. 

оэ 

г" 

а 
в 

к 
со 

и 

ш 

я 
я 

се 

СО 

о 

рр 

тъ. 

і« 
ра 

ОЭ 

со 

сО 

— 

ь- 

р" 

т 

о 

О 

о 

о 

са 

— 

До  КЛИЗМЫ. 


Темп,  по 
Цельзію. 


сз 


3 
«=5 


Давл.  крови 
въ  моментъ 


а  -о 


=>  а 


64  "3 


Во  врекі 
входа  кли 
мы. 


Давл.  кр< 
въ  ыоыен 


о  к; 


23 
24 
24 
23 
24 
24 
23 
22 
23 
23 


168 

171,5 

161 

162 

160,5 

168 

168,5 

160,3 

158,5 

165,5 


68700 
59030 
57390 
54700 
60490 
65000 
69700 
68500 
54320 
61550 


36 

37,2 

36,8 

36,8 

36,6 

37 

36,8 

36,9 

36,5 

37,1 


23,3  164,38 


61938  36,77 


36,5 

37,8 

37,4 

37,5 

37,2 

37,3 

37,3 

37,4 

37,4 

37_,2_ 

37,3 


58 
64 
54 
74 
61 
65 
64 
68 
70 
72 


19 
15 
17 
15 
17 
20 
16 


130 

134 

140 

130- 

131 

140 

135 


65 


18  І134 
18  128 
21  ІІЗО 


17,6  133,2 


128  148 

131  155 

135  |159 
127  ІІ56 
126  1150 

136  162 
130  1155 
130  !і58 
125  155 
125  '160 
129,3,155,8152 


144 
155 
15{ 
15; 

і4е 

15* 
150 
15! 
151 
157 


и-     41  — 


ы  в  о  д  ы 


г  «г 
= 

>  ч 


сек. 
20 

4,5 

9 

6 

22 
26 
18 
31 

32,5 
41 
6 
20 


Во  вре 

ыявы- 

хода  клизмы. 

Давл.  крови 

вь  моментъ 

ее 

'я 

Эі 

_ее 

СО  то 

5-  « 

да  ее 

«а  о 
са  -а 

Ш  с) 

=с  Ч 

—  -  , 

а  а 

О  г-і 

В  С 

30'  послѣ  выхода  клизмы. 


Разница. 


Темп,  по 
Цельзію. 


со 


о 
<х> 


Давл.  крови 
въ  моментъ 

.5 

о 

.2 
'гс 

ф 

I  • 

=  . 

СО  СО 

со 

прек] 
пульс 

Ч  о 

са  »е 

со 

о 

а 

■  "=І 

Я  В 

Темп. по  Целі.' 
зію. 


о 


О 


да 

'Ев 

со 
и 

2 


Давл.  крови  въ 
моментъ 


« 

'ж 

да 

_« 

"х 

СО  СО 

о 

со 

о.  о 

1 

с 

зг  .а 

ш 

-0 

да  *=і 

— 

ч 

О.  е-. 

о 

к  я 

я 

197,7  193,7 
195,8191, 
191,3,187,6 
199,3  197 


6  36,39  36,43  61, 


181,8  177,7 
184,9,180, 
190,3187,2 


176,0 
179,7 
174,4 


175,9 


36,32  36,72  60,415,7 


36,47  36, 
36,59  36,8 


216,1 


56  60 
60,6 


36,93  37,17  68 
180,4  36,79  37 ,14,63 


36,76  36,95  60,9  20,4  152,1 


187,5183,4  36,88'37,01  63,3 


176,9  173,1 


38,94  39,13  92,6 
172,0  38,98  39,28  94 


38,83  38,94  92,8  26,7 


170,3  38,95  39,05  85,7 


156,8153 


-  0,45 
157,1  153,4  —0,53 
15,9  159,7  156,5—0,39 
16,1 163,9  160,6  —0,26 


21,8 
21,6  145,5 


22,3 


26,1 


143.3  139,8 


149,1 


143,9 


26,9 

27,8146,8 


152,4 
147,7 


142 

148,5 

145,7 


139,7 
143,4 
148,8 
143,8 


-  0,58 

-  0,32 
-0,32 
-0,38 


0,58 
-0,83 

0,72 
-0,55 


-0774 
—0,41 
-0,62 
-0,63 


-0,39  —0,61 
-0,34—0,62 
-0,34—0,68 
-0,11  -0,44 


,я  клизма  въ  20°  Ц. 


-4,6 

-  8,2 

-  5,5 
-11,1 

-  6,9 

-  8,3 

-  8,3 

-  6,9 


-  8,4 

-  7,2 

-  6,6 
—13.8 


■1,9+23,6 
•1,3 -+-23,9 
ІДІ-4-25,4 
1,0  +  28,3 


-1,4 


-2,5 
3,3 

-1 


-3,7 


-.14,4 
-+15,9 
+  19,4 
4  +16,3 


-4-11,3 
4,9  -+-14 
3,3  ч-13,7 
19 


-2,7 


-+-23,7 
-+-24,3 
+25,6 
+28,3 

+  14,8 
+  15,8 
-+-19,6 
+17,1 

+  11,4 
+14,7 
+14 
+19,1 


сек. 


10 

30 
30 


40 
30 


Г: 


Вовремя  вы- 
хода клизмы. 

Давл.  крови 
въ  моментъ 


да 

I  • 

§.8 

•А  Л 
да  -і 

с  я 


=  • 

да  со 

ч  -о 

са  -а 

ее  Ч 

О  (- 

а  а 


Черезъ  30  м.  послѣ  выхода  клизмы, 


а  з  н  и  ц  а. 


Темп,  по 
Цельзію. 


X! 
со 


О 

да 


О 


СО 

и 
3 


Давл.  крови  Тем 
въ  моментъ 


с4 
'  = 


я<  е-, 
я  и 


се  . 

да  со 

ч  « 

са  - 

са  -і 

о  э- 

Н  В 


190 
198 
203 
207 
195 
202 
190 
200 
197 
195 


186 
195 
198 
205 
190 
198 
185 
195 
194 
191  36,4 


35,5 
36,6 
36,3 
36,3 
36,2 
36,8 
36,7 
36,5 
35.9 


35,9 

37,2 

36,7 

36,8 

36,6 

37 

36,9 

37 

36,3 

36,8 


55 
57 
48 
62 
54 
68 
62 
64 
67 
67 


17 
13 
15 
12 
14 
19 
15 
17 
18 
17 


150 
160 
152 
150 
162 
158 
162 
160 
156 
158 


145 
155 
148 
146 
159 
155 
158 
157 
152 
155 


20    197,7  193,7  36,32  36,72  60,4  15,7  156,8  153 


п.  по  Цель- 

зію. 


со 


да 
да 


-0,5 

■  0,6 
0,5 
0,5 

■0,4 
0,2 

-0,1 
-0,4 

0,6 

0,7 

-0,45 


-0,6 
-0,6 
-0,7 
-0,7 
-0,6 
-0,3 
0,4 
0,4 

1,1 
-0,4 


-  3 

-  7 

-  6 
-12 
•  7 

-  3 
.  2 

-  4 
3 

-  5 


к 
и 

3 


Давл.  крови  нь 
моментъ 


да 

я  я 


да  со 
ч  о 


о  >. 

я  с 


-2 
2 

2 
3 
3 
-1 
-1 
1 

о 

4 


-+20 
26 
н  12 
+  20 
-+-31 
+  18 
+27 
-+-26 
+  28 
+28 


-0,58 


+17 
+24 
+13 

+  19 
+33 

*  19 

*  28 
+27 
+27 

.  30 


—  4,6-1,9  [-+-23,6  +23,7 
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II.  Здоровые.  .. 


1  Яковъ  Ларіоновъ  . 

2  Васнлііі  Успеііскій. 

3  Людвигъ  Гофманъ  . 

4  Петръ  Трусовъ.  . 

5  Петръ  Абрамовъ  . 

6  Егоръ  Докучаевъ  . 

7  Василій  Вѣлокуровъ 

8  Викёнтіи  Гудайтисъ 

9  Алекеѣіі  Лиспнъ  . 
10  Михаилъ  Питковъ  . 


Среднее. 


1 

23 

162 

54700 

37  2 

37  6 

67 

1  ^ 
1  О 

1  41 

1  О  1 

1  9Й 

і  -О 

1  АГ\ 
1 IV 

24 

171,5 

59030 

37,4 

37/7 

70 

16 

130 

125 

165 

23 

168 

68700 

36,4 

36,7 

67 

19 

127 

125 

150 

24 

160,5 

60490 

37 

37,2 

64 

17 

132 

127 

155 

24 

161 

57390 

36,8 

37 

67 

19 

135 

130 

145 

2:* 

168,5 

69701) 

37,1 

37,2 

71 

17 

135 

130 

155 

24 

168 

65000 

37 

37,2 

67 

20 

133 

129 

158 

22 

160,3 

68500 

37,1 

37,3 

82 

16 

137 

132 

150 

23 

165,5 

61550 

36,8 

37,2 

69 

20 

138 

134 

155 

23 

158,5 

54329 

36,7 

37,5 

70 

15 

134 

131 

150 

23,3 

164,38 

61938 

36,92 

37,26 

69,4 

17,4 

133,2 

129,1  152,3 

III.  Здоровые. 


1  Яковъ  Ларіоновъ  . 

2  Петръ  Трусовъ.  . 

3  Петръ  Абрамовъ  . 
41  Людвигъ  Гофманъ  . 
5[  Василій  Успенскій. 

6  Ллексѣй  Лисинъ  . 

7  Викентій  Гудайтисъ 

8  Мпхаплъ  Пятковъ  . 
9|  Егоръ  Докучаевъ  . 

10  Василій  Бѣлокуровъ 


Среднее. 


23 

162 

54700  36.8 

37,3 

61 

15 

130 

127 

157 

24 

160,5 

60490  37  Д 

37,3 
37,5 

59 

18 

143 

140 

160 

24 

161 

5739036,8 

61 

18 

135 

131 

153 

23 

168 

68700'36,2 

36,6 

63 

16 

133 

129 

155 

24 

171,5 

59030  36,8 

37,5 

64 

14 

137 

134 

155 

23 

165,5 

61550  37,3 

37,7 

71 

20 

130 

127 

160 

22 

160,3 

68500  37,1 

37,3 

74 

18 

127 

125 

161 

23 

158,5 

54320  36,7 

37,1 

68 

16 

131 

127 

153 

23 

168,5 

69700  37 

37,4 

67 

15 

140 

136 

163 

24 

168 

65000  36,8 

37,1 

67 

20 

137 

133 

161 

23,3  164,38    61У38  36,86  37,28 


65,5  17 


134,3130,9  157,8  ІГ 


IV.  Здоровые.  Л 


1 

Людвигъ  Гофманъ.  . 

23 

168 

2 

Василій  Успѳнскій.  . 

24 

171,5 

3 

Яковъ  Ларіоновъ  .  . 

23 

162 

4 

Петръ  Абрамовъ   .  . 

24 

161 

5 

Петръ  Трусовъ.    .  . 

24 

160,5 

6 

Василій  Ьѣлокуровъ  . 

24 

168 

7 

Михаилъ  Пятковъ  .  . 

23 

158,5 

8 

Викентій  Гудайтисъ  . 

22 

160,3 

9 

Егоръ  Докучаевъ  .  . 

23 

168,5 

10 

Ллексѣіі  Лиспнъ   .  . 

23 

165,5 

Среднее.    .  . 

23,3 

164,38 

68700 
59)30 
54700 
57390 
60490 
65000 
54320 
68500 
69700 
61550 


37,2 
37,1 
36,6 
36,9 
36,6 
36,7 
36,9 
36,9 
36,7 
36,9 


37,6 

37,6 

37,5 

37,2 

37,3 

37,4 

37,4 

37,3 

37 

37,2 


76 
73 
83 
61 
73 
65 
73 
74 
61 
78 


23 
14 
16 
18 
20 
18 
16 
17 
14 
15 


135 
141 
142 
135 
134 
138 
132 
133 
137 
129 


131 
137 
137 
131 
131 
135 
130 
130 
134 
127 


160 
165 
167 
162 
157 
161 
165 
170 
168 
158 


61938 


36,85  37,35  71,7 


17,1  135,6132,3163,3! 


-  43  - 


[  клизма  въ 


15°  Ц. 


ек. 


10 
10 


200 

197 

36,3 

35,4 

215 

210 

36,8 

37,1 

190 

187 

35,6 

36 

195 

190 

36,3 

36,2 

1210 

205 

36,2 

36,4 

[215 

210 

36,5 

36,6 

'195 

190 

36,5 

36,6 

І185 

180 

36,7 

36,9 

[183 

180 

36,8 

36,8 

1170 

167 

36,2 

36,3 

61 

13 

155 

150 

-0,9 

-2,2 

—  6 

-2 

н-24 

4-22 

64 

16 

150 

147 

-0,3 

—0,6 

—  6 

0 

4-20 

+-22 

56 

18 

160 

155 

—0,8 

-0,7 

-  11 

-1 

4-33 

+  30 

55 

15 

155 

152 

-0,7 

-1,0 

-  9 

-  2 

4-23 

4-25 

64 

17 

153 

150 

—0,6 

-0,6 

-  3 

—2 

+-18 

4-20 

62 

16 

160 

157 

-0,6 

-0,6 

9 

— 1 

4-25 

4-27 

57 

18 

162 

158 

—0,5 

-0,6 

-10 

-2 

4-29 

4-29 

71 

17 

160 

155 

-0,4 

-0,4 

—11 

-4-1 

♦  23 

4-23 

60 

15 

161 

158 

0 

-0,4 

-  9 

—5 

-♦-23 

4-24 

62 

16 

155 

152 

-0,5 

-1,2 

-  8 

4-1 

4-21 

4-21 

4,5  195,8  191,6  36,39  36,43  61,2 


16,1  157,1,153,4  -0,53  —0,83 


8,2  —1,3  4-23,9 -+24,3 


клизма  въ  10°  Ц. 


:ек. 
Ю 

180 

175 

36,2 

36,2 

60 

14 

150 

147 

-0,6 

-ІД 

-  1 

-1 

4-20 

4-20 

175 

173 

36,5 

36,7 

56 

16 

162 

159 

—0,6 

—0,6 

—  3 

-2 

4-19 

4-19 

Ю 

181 

178 

36,6 
35,6 

36,5 

53 

18 

155 

152 

-0,2 

-1,0 

—  8 

0 

4-20 

4-21 

Ю 

183 

180 

35,8 

54 

19 

158 

154 

—0,6 

—0,8 

—  9 

+  3 

+-25 

+-25 

190 

187 

36,7 

36,8 

63 

14 

160 

157 

-0,1 

-  0,7 

—  1 

0 

4-23 

+  23 

202 

198 

36,7 

37 

57 

18 

161 

157 

-0,6 

-0,7 

-14 

-2 

4-31 

4-30 

208 

'204 

36,8 

36,9 

70 

15 

163 

,160 

-0,3 

-0,4 

—  4 

— 3 

4  36 

4-35 

і0 

194 

190 

36,4 

36,6 

63 

15 

165 

162 

—0,3 

-0,5 

-1 

1 

4-34 

4-35 

205 

200 

36,5 

36,3 

63 

14 

163 

160 

-0,5 

-1,1 

-1 

4-23 

4-24 

30 

195 

191 

36,7 

36,8 

61 

16 

160 

І157 

-0,1 

—0,3 

1—  6 

-4 

4-23 

4-24 

9  191,3,187,6,36,47 


36,56  60,0 


15,9  159,7  156,5  -  0,39 


-0,72 


-  5,5—1,1  4-25,4  4-25,6 

і   !  I 


я  клизма  въ  5°  Ц. 


зек. 

30 

190 

186 

37,1 

37,3 

65 

18 

170 

167 

-0,1 

-0,3 

—11 

—5 

4-35 

4-36 

203 

200 

37,1 

37,3 

67 

15 

165 

160 

0 

-0,3 

-  6 

4-1 

4-24 

+  23 

30 

195 

190 

36,7 

36,1 

60 

14 

162 

159 

4-0,1 

-1,4 

-23 

-2 

4-20 

4-22 

183 

180 

36,4 

36,9 

54 

18 

165 

163 

-0,5 

0,3 

—  7 

0 

4-30 

+  32 

30 

198 

196 

36,3 

36,8 

57 

15 

159 

156 

-0,3 

-0,5 

-16 

-5 

+-25 

4-25 

213 

210 

36,7 

36,9 

58 

18 

162 

158 

0 

-0,5 

-  7 

0 

4-24 

+-23 

30 

198 

195 

36,3 

36,5 

64 

17 

167 

164 

-0,6 

-0,9 

-  9 

4-1 

4-35 

+  34 

204 

201 

36,5 

36,8 

63 

18 

161 

157 

-0,4 

—0,5 
-0,2 

-11 

+1 

+  28 

4-27 

207 

204 

36,5 

36,8 

54 

13 

163 

160 

—0,2 

—  7 

1 

4-26 

4-26 

202 

198 

36,3 

36,6 

64 

15 

165 

162 

-0,6 

-0,6 

-14 

0 

4-36 

4-35 

6 

199,3|197 
1 

36,59 

36,8 

60,6 

16,1 

163,9 

160,6 

-0,26 

—0,55 

1 

-11,1 

-1 

4-28,3 

-+-28,3 

и 


У.  Хроничѳскіе  больі  г* 


Ріеиг.  ѲХ8ШІ.  зііі,  (при- 

вычный запоры). 

1 

Іоганъ  Богданоішчъ 

47 

169,2 

56050  38,1 

38  К 

Оі/ 

От 

1  1  к 

НО 

101) 

ТиЬѳгс.  риіш. 

Андрей  Блалшоиъ  . 

21 

164 

54100  38,7 

39  4 

102 

25 

1 1  в 
а  і  и 

Й 
1 

ТиЬегс.  риіт. 

3 

Фс-лооъ  1 ооанскій  . 

23 

161  г> 

60400 

37 

37,2 

0* 

1  1  П 

1  АО 

1 28 

ТиЬегс.  риіш. 

4 

Дмитрій  Рѣнинъ 

28 

166 

■Ч/и 

64250 

37,6 

38,1 

74 
1  о 

1 1  ц 

1 Ш 

1о2 

ТиЬегс.  риіт. 

5 

Конст.  Балтуіиайтись 

26 

165 

57800 

38,8 

Я7 

26 

1 91 

1 1 Я 

іоо 

ЕтрЬ.  риіт. 

6 

Лука  Соболѳвскііі  . 

79 

149 

41900 

36,7 

37,3 

39 

24 

172 

168 

190 

Саі.  ѵеиіг.  (привычн. 

запоры); 

7 

Ильи  Котелышковъ  . 

50 

174 

60920 

36,5 

36,6 

65 

27 

130 

127 

148 

ЙСГОІ)ІШІ08І<> 

8 

Иванъ  Волковъ.  . 

21 

170,5 

66490  37,2 

37,6 

76 

17 

136 

132 

152 

8сгорЬиІозІ8. 

9 

Павѳлъ  Жабрпковъ  . 

24 

166,5 

69700 

37,1 

37,6 

75 

16 

141 

137 

158  | 

8сгорЬиІ08Із. 

10 

Яковъ  Бршовъ .    .  . 

21 

177,3 

66710 

37,4 

37,6 

79 

20 

122 

118 

138  | 

1 

Среднее.    .  . 

34 

166,3 

59832 

37,51 

37,91 

74,9 

23,2 

128,9 

125 

146,11; 

1 

Цдимѣчаніе.  Подъ  №№  1,  8,  9  п  10-мъ  клизмы  были  поставлены  днемъ,  до  5 

VI.  Хроническіе  болыф 


РІѳиг  ѲХ8ЦСІ.  5ІП.  (при- 
вычн. запоры). 
Іогань  Богдановичт.  . 

ТиЬегс.  риііп. 
Андрей  Блажчовъ  .  . 

ТиЬегс.  риіяі. 
Федоръ  Горанскііі  .  . 

ТиЬегс.  риіні. 
Дмитрій  Р-ьпинъ    .  . 

ТиЬегс.  риіт. 
Конст.  Балтушаіітись  . 

БшрЬ.  риіш. 
Лука  Соболевскш  .  . 
Су I.  ѵепіг.  (иривычн. 

запоры). 
Илья  Котелышковъ 

8сГ0р1іиІ08І8. 

Иетръ  Спирннь    .  . 

ЙСГ0р1ШІ08І8. 

Иванъ  Щупенисъ  .  . 
Хрон.  бронхитъ  (при- 

вычн.  запоры). 
Пнтръ  Скурра  .    . .  . 


47 
21 

23 
28 
26 
79 

50 
26 
22 

22 


Среднее. 


169,2 

164 

161,5 

166 

165 

149 

174 

169,5 

165,5 

157 


56050 
54100 
60400 
64250 
57800 
41900 

60920 
67220 
68300 

58320 


37,2 


38,1 


36,5 
37,7 
38,7 
36,3 

36 
37 
36,9 


37,8 
38,7 


36,7 


38 
39,1 


36,8 


36,8 
37,3 
37,2 


36,7  37,1 


87 
94 
58 
80 
94 
40 

61 
64 


32 
23 
20 
24 
28 
23 

26 
16 


69  17 


66 


32 


125 
120 
127 
125 
108 


122 
117 
124 
122 
105 


170  166 


129 
130 
132 

130 


126 
126 
128 

126 


154 
144 
140 
141 
141 
180 


154 
156 
155  II 


150 


34,4  164,07 


58926,37,1137,55  71,3  24,1  129,6 126,2  151,5  * 


Приміьчаніе.  Клизмы  подг  №№  1,  7,  8  в  9-мъ   поставлены  были  до  5  ч.  цопоі 
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ювая  клизма  въ  20°  Ц. 


к. 

ІУѴ 

187 

37,4 

37,5 

80 

28 

135 

131 

—0,7 

—1,0 

-  9 

-6 

-+-13 

ч-13 

> 

160 

156 

38,6 

38,7 

99 

24 

132 

128 

-0,1 

-0,7 

-  3 

— 1 

-4-12 

4-12 

170 

166 

36,7 

36,8 

67 

19 

130 

126 

-0,3 

-0,4 

-+-  3 

-1 

+  20 

4-18 

165 

160 

36,9 

37,4 

70 

23 

127 

124 

-0,7 

-0,7 

—  3 

0 

-+-12 

-+-14 

180 

175 

37,2 

37.5 

73 

24 

134 

130 

-1,6 

-1,7 

—14 

-2 

-і-ІЗ 

4-14 

212 

208 

35,8 

35,8 

37 

24 

175 

173 

—0,9 

-1,5 

—  2 

0 

-+-  3 

4-  5 

185 

180 

36,2 

36,8 

56 

22 

150 

145 

-0,3 

-+-0,2 

-  9 

-5 

4-20 

4-18 

184 

ІОІ 

36,9 

о/,1 

64 

17 

і  к/ч 

150 

14/ 

— 0,о 

—  и,о 

Л 

и 

■  1  л 

|—  ю 

197 

194 

36,6 

37 

69 

17 

150 

148 

-  0,5 

—0,6 

-  6 

-4-1 

4-  9 

4-и 

175 

170 

37 

37,1 

65 

20 

150 

146 

-0,4 

—0,5 

—14 

0 

4-28 

4-28 

181,8 

177,7 

36,93 

37,17 

68 

21,8 

143,3 

139,8 

-0,58 

—0,74 

-  6,9 

-1,4 

4-14,4 

4-14,8 

іыіыя  поставлены  съ  7  ч.  вечера. 


ровая  клизма  въ  15°  Ц. 


к. 

195 

190 

36,9 

37,5 

78 

28 

141 

137 

-0,3 

-0,3 

-  9 

-4 

ч-16 

4-15 

) 

175 

170 

38,3 

38,6 

90 

22 

131 

128 

-і-0,2 

-0,1 

-  4 

-1 

4-11 

4-и 

180 

176 

36,2 

36,8 

55 

16 

133 

130 

-0,3 

4-0,1 

-  3 

—4 

6 

4-  6 

180 

176 

36,9 

37,5 

63 

21 

138 

135 

—0,8 

-0,5 

-  17 

-3 

-4-13 

4-13 

[> 

176 

171 

38,2 

38,3 

87 

26 

130 

126 

-0,5 

-0,8 

-  7 

-2 

4-22 

-1-21 

202 

197 

36,4 

36,3 

33 

22 

183 

180 

4-1,0 

—0,5 

-  7 

— 1 

-+-13 

-4-14 

) 

188 

183 

36,2 

36,7 

56 

23 

137 

134 

4-0,2 

-0,1 

-  5 

— 3 

4-  8 

«-  8 

174 

171 

36,3 

36,5 

51 

16 

150 

146 

-0,7 

-0,8 

-13 

0 

н  20 

4-20 

185 

180 

36,3 

36,6 

57 

14 

158 

154 

-0,6 

-0,6 

—12 

— 3 

4-26 

4-26 

194 

190 

36.2 

36,6 

60 

28 

154 

150 

-  0,5 

-0,5 

—  6 

—4 

-1-24 

4-24 

) 

184,9 

180,4 

36,79 

37,14 

63 

21,6 

145,5 

142 

-0,32 

-0,41 

—  8,3 

-2,5 

4-15,9 

і5,е 

льныя  сі.  8  ч.  вече,  а. 
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VII.  Хроническіе  болы 


Р  ІОІІГ     АТСІІМ     сім     Г»  іі.н 

і  юш  *  илоии*  мм,  ііііні- 

II  мчн  члппги.іі 

І'1Ч   111.                1>    (1)1  у  а 

1 

1  Лг  лит     1 .  лі<  и чипіні  п  і 
ІШипЪ    ООІ  ДЯНОНИЧ  Ь  • 

Л  7 

169,2 

56050 

37,8 

38.3 

90 

32 

121 

117 

160 

1  { 

1  ІіЬйГГ      ни  Іт 

2 

'1  М  И  Г П І I!            ІИ  II  к 

іО 

ІОО 

64250 

о", 5 

38 

7о 

24 

118 

114 

135 

1  ; 

1  1  1    )|і  Р  Л        ТІ 1 1  1  Г)і 

1  ШН  1  С    |) II 1 II)  • 

з 

Л  И  П  П Й  Й      Іл  1 ЛЖІІЛПІ 

-  V  [1,1  ІМ  і  1      1  >  .1  іі  у1і  1  И)  И  |,     а  « 

91 

21 

1Ь4 

с  л  л  лл 
54100 

6  /,4 

37,8 

оо 
ОО 

2о 

А  ОТ 

127 

124 

142 

1:1 

1  1 1  П  і  і  Г  і  '         Т\  1 1  1  111 

4 

(Г)ДПЛПѴ     1  іігі'ПігГ1і1 
ѵ1'СДи|ІЬ     1  'МЫПІ.ММ  ,  а 

Кгшні .  ни  1  т 

1  і  1 1  1  I  '  1  1  •       1  М  і  1  і  I  1  • 

со 

1  си  к 

/',11  ПА 

00400 

к 

00,0 

37,1 

ОО 

1о 

121 

А  А  Г* 

116 

140 

1  | 

5 

.Іука  Собо.іѳпсаііі  .  . 

79 

149 

41900 

36,2 

37,2 

40 

24 

171 

168 

180 

1 

(\іа\      ігопіг     (\ і  пн  пмч  и 

V  к  ііі  .       >  I .  П  1  1  •      і  и  I '  II  О  Ы  1 1 1  . 

запоры). 

6 

Илы  Котѳльникові.  . 

50 

174 

60920 

36,8 

37 

69 

24 

135 

131 

і 

і 

ВгопсЬ.  сЬгоп. 

7 

Ицко  Іонтефъ  .    .  • 

36 

156 

56620 

36,3 

37 

60 

26 

136 

132 

160 

1 

ВгопсЬ,  сЬгоп. 

8 

Нетръ  Селинъ  .    .  . 

22 

166,2 

61150 

38 

38,1 

64 

21 

138 

135 

158 

1 

ЕтрЬ.  риіт. 

9 

Яковъ  Яковлевъ    .  . 
РЬаіуп§іІіз  иісѳгова. 

63 

163  - 

55500 

37,1 

37,8 

62 

24 

128 

124 

150 

1 

10 

Павелъ  Ьулановъ  .  . 

22 

163 

58050 

37,2 

37,4 

77 

20 

132 

128 

156 

1 

Среднее.    .  . 

39,1 

163,19 

56894 

37,08 

37,57 

69,2 

23,7 

132,7 

128,9 

154,6 

1 

Примѣчаніе.  Клизма  подъ  №  1-мъ   бьиа  поставлена   т.  3  часа  дня,  осталыіыя  »■ 


VIII.  Хроническіе  больн 


28 

166 

64250 

38,3 

38,5 

84 

23 

120 

115 

145 

1 

23 

161,5 

60400 

36,9 

37,4 

66 

18 

125 

121 

148 

1 

21 

164 

54100 

37,9 

38 

96 

24 

112 

108 

131 

1 

79 

149 

41900 

36,7 

37 

43 

24 

166 

162 

178 

1 

47 

169,2 

56050 

37.7 

38,3 

81 

28 

130 

125 

165 

1 

36 

156 

56620 

37 

37,2 

60 

26 

144 

140 

170 

1 

63 

163 

55500 

36,9 

37,6 

60 

25 

130 

126 

165 

1 

22 

166,2 

61150 

37,5 

38 

61 

19 

139 

135 

166 

1 

50 

174 

60920 

36,5 

37,2 

63 

22 

140 

136 

170 

1 

22 

157 

58320 

37,2 

37,4 

88 

28 

122 

118 

149 

1 

39,1 

162,29 

56921 

37,26 

37,64 

70,2 

23,7 

132,8 

128,6 

158.7  11 

2 
3 
4 

5 
6 
7 

8 

9 

10 


ТиЬегс.  риіт. 
Дмитрііі  Рѣиинъ   .  . 

ТиЬегс.  риіга. 
Федоръ  Гораискііі  .  . 

ТиЬегс.  риіт. 
Андреи  Блажанові .  . 

ЕтрЬ.  риіга. 
Лука  Соболевскііі  .  . 
РІеиг.   ехз.   в.  (пріів. 

запоры). 
Іоганъ  Богдановпчі.  . 

ВгопсЬ.  сЬгоп. 
Ицко  Іонтефъ  .    .  . 

ЕтрЬ.  риіт. 
Пковъ  Яковлевъ    .  . 

ВгопсЬ.  сіігоп. 
Петръ  Селинъ  .    .  . 
Саі.  ѵопіг.  (пріівычн. 

запоры). 
Илья  Котельниковъ  . 
ВгопсЬ.  сЬгоп.  (прив. 

запоры). 
Петръ  Скурра  .    .  . 

Среднее.    .  , 


Нримѣчаніе.  Клизмы  подъ  Ш  1,  2,  3  и  4-мъ  ставились  до  3  час.  дня,  оста 
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оваа  клизма  въ  10°  Ц. 


194 

190 

37,2 

37,4 

78 

24 

140 

136 

-0,6 

—0,9 

-12 

—8 

+19 

+19 

190 

186 

37 

37,4 

66 

20 

141 

137 

-0,5 

-0,6 

-10 

-4 

+23 

+23 

170 

165 

37,5 

38 

79 

24 

140 

136 

-*0,1 

+-0,2 

—  9 

-2 

+-13 

+-12 

188 

185 

36,6 

36,6 

59 

17 

146 

143 

4-0,1 

-0,5 

-  7 

+1 

-+25 

+-27 

210 

205 

35,7 

36,2 

37 

23 

181 

178 

-0,5 

-1,0 

—  3 

-1 

+10 

+10 

185 

182 

36,1 

36,3 

56 

17 

156 

152 

-0,7 

-0,7 

-13 

-7 

+21 

+21 

186 

182 

36,4 

36,3 

52 

24 

158 

153 

+0,1 

-0,7 

-  8 

2 

•  22 

+-21 

196 

192 

37,4 

37,5 

56 

17 

157 

155 

-0,6 

-0,6 

—  8 

-4 

+19 

+20 

,195 

191 

37,3 

37,3 

56 

18 

144 

140 

4-0,2 

-0,5 

-  6 

—6 

+16 

+  16 

198 

194 

36,4 

36,5 

70 

20 

158 

155 

—0,3 

-0,9 

-  7 

0 

-+-26 

+-27 

190,3 

187,2|36,76'36,95 

60,9 

20,4 

152,1 

148,5 

-0,32 

-0,62 

-  8,3 

-3,3 

+19,4  +І9И6 

веч 

ера. 

ювая  клизма  въ 

5°  Ц. 

180 

175 

37,6 

38 

30 

19 

137 

134 

-0,7 

-0,5 

—  4 

-  4 

+17 

+19 

187 

184 

36,3 

36,8 

63 

14 

143 

140 

-0,6 

-0,6 

-  3 

-4 

-+-18 

+-19 

172 

168 

37,9 

37,8 

83 

23 

125 

122 

0 

-0,2 

-13 

— 1 

-+-13 

+14 

201 

196 

35,6 

35,7 

38 

24 

171 

168 

-1,1 

-1,3 

—  5 

0 

+-  5 

+-  6 

197 

194 

37,9 

37,6 

82 

28 

140 

136 

+0,2 

-0,7 

+-  1 

0 

-+-10 

+11 

192 

187 

36,8 

36,5 

51 

23 

158 

155 

-0,2 

-0,7 

-  9 

-3 

+14 

+15 

186 

181 

36,5 

37,1 

54 

АО 

145 

-  0,4 

—  0,3 

—  6 

—  2 

+19 

+19 

193 

190 

37,6 

37,4 

60 

20 

153 

150 

+0,1 

-0,6 

—  1 

+1 

+-14 

+15 

185 

181 

36,1 

36,6 

58 

23 

159 

155 

-0,4 

-0-6 

—  5 

+19 

+19 

182  і 

178  1 

36,5  , 

36,6 

64 

26 

156 

152 

-0,7 

-0,8 

-24 

-2 

+34 

+-34 

1 

187,5 

183,4 

36,88 . 

37,01 

53,6 

<  ( і Ь 

22,3 

149,1 

145,7 

-0,38 

-  о,бЗ| 

-  6,9 

-1,4 

+16,3|+17,1 

яіи  поставлены  съ  6  час.  вечера. 
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IX.  Острые  больвииа 


1 

2 

3 

4 

5 
6 
7 
8 
9 
10 

1'пеит.  сгир.  еі  ісіегиз. 
Ивпнъ  Хохловъ.  . 

Ап^ша. 
Осипъ  Крутинскій.  . 

ТурЬиз  пЬіІотіпа). 
Вариоломей  Валіони- 

ТурЪ.  аЫотіп. 
Оома  Гавло.    .    .  . 

Рпеит.  саіаг. 
Сорокинъ  .... 

Рпеит.  саіаг. 
Иваиъ  Серединъ   .  . 

Рпеит.  строка. 
Александръ  Хрѣнковъ. 

Мѳпіп§ііІ8, 
Дмитрій  Тимашовъ.  . 
Рпеит.  сгирока  иехіга. 
Андрей  Артемьевъ.  . 

Соп^ѳіаііо. 
Федоръ  Ивановъ  .  . 

27 
25 

21 
23 
26 
27 
22 
22 
21 
21 

157 
172 

168 

170 

164 

167,2 

166,5 

165 

162,5 

164 

59920 
55350 

50030 
53950 
57260 
58430 
68610 
51720 
52000 
58200 

40,1 
39,7 

39,1 
38,6 
38,3 
39,4 
39,8 
38,8 
39,8 
39,7 

40,5 
40,3 

39,4 

38,9 

38,8 

39,7  1 

39,8 

39,2 

40,8 

40 

120  І 
86  : 

95  . 

91 

76 
115 

88 
121 
102 
116 

$3 

ю 

32 
29 
24 
32 
24 
28 
36 
38 

148 
152 

108 
115 
140 
150 
155 
100 
148 
110 

144 
148 

104 
110 
136 
145 
150 
195 
145 
106 

170 
168 

122 
130 
150 
170 
168 
110 
165 
130 

іГ 
1  1 

1  і 

11 

1 

1 

1 

1 

11 

1 

Среднее    .  . 
Примѣчаніе.  Клизм 

23,5 
ы  ст 

165,4 
авилпсь: 

55547 
подъ  . 

39,33 
Ѵ°№  1 

39,74 
,  2  □ 

101 

3-М  !. 

: 

30,6 
въ  1 

і.  С 

132,6 
2  часо 

►стр 

128,3 

ВЪ  ДНІ 

ые  С 

148,з|і1 
1 

;  подъ 

>ольш 

1 

2 
3 

4 

5 
6 
7 
8 
Я 
1С 

Рпеитоп.  сгирояа. 
Иванъ  Хохловъ.    .  . 

Ап§іпа. 
Осипъ  Крушинскій.  . 

Туріі.  аЫ. 
Варѳоломѳй  Валіони- 

ТурЬ.  аЫ. 
Ѳома  Гавле.    .    .  • 

Рпеит.  саі. 
Сорокинъ  .... 

Рпеит.  саі. 
Иванъ  Серединъ   .  . 

Рпеит.  сгирока. 
Ллександръ  Хрѣнковъ. 

Рпеит.  сгир. 
Андрей  Артемьевъ.  . 

РеЬг.  Ігашпаііс. 
Дюрлгинъ  .... 
Рпеитопіа  сгирова. 
1    Александръ  Антоновъ. 

27 
25 

21 
23 
26 
27 
22 
21 
23 
21 

157 
172 

168 

170 

164 

164 

166,5 

162,5 

164,5 

170,5 

59920 
55350 

50030 
53950 
57260 
58430 
58610 
52000 
67500 
5960С 

39,7 
38,5 

38,8 
38,4 
39,3 
40,4 
39,4 
39,9 
39,4 
39,4 

40,5 
39,4 

39,2 

39 

39,4 

40,9 

39,7 

40,9 

39,8 

40,2 

118 
85 

ИЗ 
94 
86 

118 

81 
1  по 

93 
115 

40 
32 

36 
32 
32 
32 
29 
оо 
28 
33 

140 
155 

107 
112 
142 
149 
153 

123 
105 

135 
150 

103 
108 
138 
145 
149 
138 
119 
102 

168 
176 

124 
125 
155 
165 
160 
170 
140 
127 

ІІІ 

111 

11! 

; 

15 1 

16 
15 
15 

Среднее    .  . 

23,7 

165,9 

і 

1  1 
57265'39,32і39,9 

I  I 

101,2 

!  32,7 

132,6 

128,7 

151 

14і 

ІІриміъчаніе.  Клизмы  ставились:  подъ        3,  4,  8,  6,  7  и  10-мъ  до  4-хъ  часо.ъ  ,( 
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ювая  клизма  въ  20°  Ц. 


208 

205 

39,7 

40 

120 

30 

160 

155 

-0,4 

-0,5 

— 

-3 

■+-12 

+11 

198 

195 

38,8 

39,2 

85 

28 

154 

150 

-0,9 

-1,1 

-  1 

—2 

+  2 

ч-  2 

143 

139 

38,5 

38,8 

92 

26 

120 

116 

—0,6 

—0,6 

—  3 

—  6 

-+-12 

+-І2 

147 

144 

38,4 

38,7 

88 

26 

127 

124 

—0,2 

—0,2 

—  3 

— 3 

-4-12 

-4-14 

190 

186 

38,6 

38,4 

63 

18 

150 

145 

-4-0,3 

-0,4 

—13 

—6 

+10 

-4-  9 

100 

ОУ,0 

1  Й1 

1  ОІ 

ІОО 

— г-Ѵ,Л 

-і-ОЗ 

  7 

 л 

— * 

+•11 

198 

195 

38,2 

38 

79 

24 

170 

165 

-1,6 

-1,8 

-  9 

— 0 

+15 

-4-15 

145 

141 

39,3 

39,2 

106 

24 

125 

120 

+  0,5 

— 0 

—15 

-4 

-4-25 

-4-25 

180 

176 

39,2 

39,7 

90 

29 

152 

149 

-0,6 

-1,1 

-12 

—7 

-4-  4 

-Ь  4 

170 

165 

39,1 

39,3 

95 

36 

120 

115 

-0,6 

0,7 

-21 

-2 

-4-Ю 

-4-  9 

5  |і76,9 

173,1 

38,94 

39,13|92,6 

1 

26,9|143,9 

139,7 

—0,39 

—0,61 

-8,4 

-3,7 

-4-11,3 

+11,4 

5  въ  3  часа  дня;  остальныя  съ  6  час.  вечера, 
ювая  клизма  въ  15°  Ц. 


198 

194 

39,6 

40 

117 

35 

154 

151 

-0,1 

-0,5 

-  1 

—5 

-4-14 

-4-16 

195 

190 

38,5 

38,4 

80 

27 

168 

164 

0 

-1,0 

-  5 

—5 

-4-13 

+14 

139 

135 

38,8 

38,8 

108 

32  . 

125 

121 

0 

-0,4 

-  5 

—4 

-4-18 

-4-18 

145 

141 

38,5 

39,3 

91 

26 

122 

118 

-4-0,1 

-0,3 

-  3 

-6 

-4-10 

+10 

192 

189 

38,9 

38,8 

72 

26 

149 

145 

-0,4 

—0,6 

-14 

-6 

Н-  7 

+  7 

192 

189 

39,9 

40,0 

112 

32 

162 

158 

-0,5 

—0,9 

—  6 

-  0 

-4-13 

+13 

195 

190 

38,1 

38,6 

76 

24 

168 

165 

-1,3 

-1,1 

—  5 

—5 

+15 

+16 

174 

170 

39 

40,3 

90 

26 

160 

157 

-0,9 

-0,6 

-19 

—7 

+18 

+19 

170 

166 

39,2 

39,2 

88 

22 

140 

137 

-0,2 

-0,6 

-  5 

-6 

+17 

+18 

160 

156 

39,3 

39,4 

106 

28 

120 

118 

-0,1 

-0,8 

-  9 

-5 

+15 

+16 

176 

172 

38,98І39,28 

94 

27,«|  146,8 

143,4 

-0,34 

-0,62 

-7,2 

+14 

+14,7 

іьныя  съ  7  часовъ  вечера. 
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XI.  Острые  больіи:; 


Рпеитоп.  сгироза. 

1 

Иванъ  Хохловъ.    .  . 
Аи§іпа. 

27 

157 

59920 

39,7 

40,4 

114 

40 

145 

140 

160 

2 

Освпъ  Крутинскій.  . 

25 

172 

55350 

38,1 

38,6 

82 

28 

155 

151 

170 

ТурЬив  аЬоотіп. 

3 

Варооломой  Валіони- 

кпсъ  

21 

168 

50030 

38,9 

39,2 

101 

30 

120 

116 

143 

ТурЬив  аМотіп. 

4 

Ѳома  Гавле.    .    .  . 
Рпеит.  саі. 

23 

170 

53950 

38,8 

39,6 

103 

32 

124 

120 

150 

5 

Сорокшіъ  .... 
Рпеитоп.  саІаггЬаІіз. 

26 

164 

57260 

39,2 

39,4 

70 

28 

14.5 

14Л 

165 

6 

Иванъ  Серединъ  .  . 
Рпеит.  сгироза. 

27 

167,2 

58430 

39,9 

40 

112 

29 

152 

149 

170 

7 

Александръ  Хрѣнковъ. 
Риеитоп.  сгироза. 

22 

166,5 

58610 

38,5 

39 

.84 

25 

150 

146 

165 

8 

Артемьевъ  .... 
Мепіп§іІІ8. 

21 

162,5 

52000 

39,5 

40,2 

102 

26 

144 

140 

160 

9 

Тимашевъ  .... 
Кпеишаі.  агііс.  асиі. 

22 

165 

53580 

40 

40,5 

126 

33 

132 

128 

155 

10 

Михаилъ  Чабыкинъ 

21 

169,5 

56650 

39,1 

39,3 

100 

29 

120 

118 

140 

Среднее    .  . 

23,5 

166,22 

I 

55578  39,17 

']  •г--'*р'вѵ» 

39,62 

99,4 

30 

138,7|134,8 

157 

10-м  ь  днемі.,  а  остп 


ІІримѣчаніе.  Клизмы  ставились:  иодъ  №№  3,  4,  5,  6,  7,  9  и 

XII-  Острые  болыі 


і 

2 
3 
4 

5 
6 
7 
8 
9 

10 


Рпеит.  сгироза. 
Иванъ  Хохловъ.  . 

Ап^іпа. 
Крушинскііі.    .    .  . 

ТурЬиз  аЬсІотіп. 
Ѳома  Гавле.    .    .  . 

Турішз  аЬо!отіп. 
Варѳоломей  Валіони- 

кисъ  

Рпеит.  саі. 
Сорокинъ  .... 
Рпеитоп.  саіаггпаііз. 
Иванъ  Серединъ   .  . 

РеЬгіз  Ігаитаі. 
Дюрягинъ    .    .    .  . 
РеЬгіз  Ігаитаііса. 

Чановъ   

Риеитоп.  сгироза. 
Артемьевъ  .... 
ТурЬ.  аЬсІот.  на  3-й 

день  заб. 
Фродъ  Михайловъ .  . 


27 

157 

59920 

38,9 

39,3 

100 

27 

144 

140 

170 

25 

172 

55350 

38,5 

38,9 

82 

24 

142 

138 

165 

23 

170 

53950 

39,0 

39,5 

106 

30 

113 

110 

145 

21 

168 

50030 

38,5 

39,1 

102 

28 

115 

110 

146 

26 

164 

57260 

38,6 

39,1 

76 

22 

152 

147 

170 

27 

167,2 

58430 

39,5 

39,7 

113 

26 

135 

132 

172 

23 

164,5 

67500 

39,5 

39,7 

99 

28 

118 

114 

145  | 

23 

159 

59500 

38,8 

39,1 

120 

27 

112 

108 

137 

21 

162,5 

52000 

39,4 

40,2 

108 

46 

144 

140 

160 

22 

163,5 

69500 

39,9 

40,3 

89 

30 

112 

108 

135 

23,8 

164,77 

58344 

39,06 

39,49 

99,5 

28,8 

128,7 

124,7 

154,5 

Среднее  . 

Примѣчаніе.  Клизмы  ставились:  подъ  №№  3,  4,  6  и  10-нъ  днемъ,  а  осталыіыя  съ 
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гровая  клизма  въ  10°  Ц. 


:ек. 

196 

192 

39,5 

40,1 

118 

30 

150 

148 

-0,2 

—0,3 

+  4 

10 

-+  5 

-4-  8 

— 

198 

196 

38,6 

38,6 

80 

26 

160 

158 

-4-0,5 

0 

-  2 

— 

2 

-+-  5 

-+-  7 

>0 

154 

151 

38,3 

о7,0 

оо 
ОО 

07 

л  чп 

ІОЧ 

л  од 

ІйО 

0,0 

л  л 
- 1,4 

л  я 

-  10 

о 
0 

■  1  А 

— 1—  хи 

-4-1  П 

Ю 

155 

ІЭО 

оо  л 
00,1 

оо  о 
о8,о 

ЙА 

1  чч 

ІОО 

л  7 

1  ч 
— 1,6 

—  1У 

с 
о 

■  о 

-+-  У 

У 

188 

^  ос 
Іоо 

о7.У 

07  О 

о  /,У 

ОО 

1  7  Л 
1 IV 

ІОО 

1  ч 
—  1,0 

Л  0 
—  1л 

о 

.ОК. 
— |—  ао 

■  ок 

30 

184 

180 

40,4 

40 

112 

33 

166 

162 

-+-0,5 

0 

-  0 

-+- 

4 

-+-14 

-+-13 

180 

175 

38 

38,2 

77 

24 

160 

156 

—0,5 

-0,8 

-  7 

— 

1 

-+-10 

-+-10 

ю 

-+  О  ~ 

185 

ІОІ 

чо  л 

ОУ,  1 

ЧО  й 
ОУ,0 

У* 

ІОО 

 Л  л 

— и,* 

—  о 

-і-і* 

-Т-ІО 

174 

170 

39,7 

40 

130 

28 

156 

152 

-0,3 

—0,5 

-+-  4 

5 

+-24 

-+-24 

30 

183 

179 

38,7 

38,9 

92 

27 

141 

137 

-0,4 

-0,4 

-  8 

2 

-+-21 

-4-21 

6 

179,7 

175,9 

38,83 

38,94 

92,8 

26,7 

152,4 

148,8 

1 

-0,34 

—0,68 

-  6,6 

3,3 

+  13,7 
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[тровая  клизма  въ  5°  Ц. 
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Повышеніе  кровян.  давл.  сравнительно съ  первоначальнымъ 

Здоровые. 

Таблица  I.  Клизма  въ  20°  Ц.  Таблица  II.  Клизма  въ  15°  Ц. 
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Таблица  Ш.  Клизма  въ  10°  Ц. 
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143,3 

17,4 

. 

42,4 

18,9 

Таблица  IV.  Клизма  въ  5°  Ц. 
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о 

Хроничѳскіе  больные. 

Таблица  У.  Клизма  въ  20»  Ц.  Таблица  VI.  Клизма  въ!5°Ц. 
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Таблица  УП.  Клизма  въ 
10°  Ц. 


Таблица  VIII.  Клизма 


5°  Ц. 
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О 

Острые  больные. 


Таблица  IX.  Клизма  въ 
20°  Ц. 
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Таблица  XI.  Клизма  въ 
10°  Ц. 


Таблица  X.  Клизма  въ 


15°  Ц. 
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Таблица  ХП.  Клизма  въ 
5°  Ц. 
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СІУККІСІЛІІМ  ѴІТАЕ. 

Павелъ  Ивановпчъ  Лазаревичу  православнаго  вѣроисповѣданія, 
изъ  потомственныхъ  дворянъ,  родился  въ  г.  Шевѣ  13-го  октября 
1854  года;  по  окончаніи  образованія  въ  3-й  Харьковской  гимназіи, 
въ  1873  году  поступилъ  въ  Императорскую  Медико-Хирургичес- 
кую Академію,  въ  которой  окончилъ  курсъ  въ  1879  году  со  сте- 
пенью лекаря.  Въ  1880  году  поступилъ  младшимъ  врачемъ  въ 
1 1-й  резервный,  пѣхотный  (кадровый)  баталіонъ;  въ  1884  году,  тѣмъ 
же  званіемъ,  переведенъ  въ  95-й  пѣхотный  Красноярскій  полкъ; 
въ  1886  году  назначенъ  дѣдопроизводителемъ  изъ  врачей  при  Фин- 
ляндскомъ  Окружномъ  Военяо-Медицпнскомъ  Инепекторѣ;  на  этой 
должности  состоитъ  и  теперь.  Ииѣетъ  слѣдующія  научныя  ра- 
боты: 

1)  «О  леченіи  бугорчатки  легкихъ  вдыханіяыи  Фтористоводород- 
ной кислоты  и  анпаратъ  д-ра  ВагсІеЬ.  Сообщено  въ  Гельсинг- 
Форсскомъ  военно-санптарномъ  Обществѣ  въ  1888  году  и  печа- 
тается въ  его  протоколахъ. 

2)  «О  повпвальныхъ  бабкахъ  въ  Финляндіи  и  объ  ихъ  акушерскихъ 
наборахъ». 

3)  Демонстрація  аппарата  Вагсіеі. 

Сообщено  на  Ш-мъ  Съѣздѣ  Русскихъ  врачей  въ  память  Н.  И. 
Пирогова  и  напечатано  въ  дневникѣ  Съѣзда. 


